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Oznake pored naziva ul'iCr; ukazu^u njen pulolaj 
prilo^enoj karti uzeg pp^ruija gra<)a Zagreoa. odrx^o . 
ap6inu, na cljem se teritoriju dotiCna ulica nalazl. 


Ad2ijina ulica 
Agacijska ulica 
Alagoviceva ulica 
Albrechtova ulica 
Aleksandrove stube 
Aleksina5ka ulica 
Amruseva ulica 
AndraseveCka ulica 
Andrijeviceva ulica 
AndriloveSka ulica 
Andrilovecka ulica II. 
Andrilovecka ulica HI. 
AndriloveSka xdica IV. 
Anifta ulica 
Anina ulica I. 

Ante Kovacica 
Antunovac 
Apatinska ulica 
Autoput 

A-B-C-E-F-G-H-I-. 


Babica Dure ulica C-7-8 

Babinecka ulica 
Baboniceva ulica H-4 

Babukiceva ulica I“4 

Bacun (opc. Maksimir) 

BaCka ulica 

Badaliceva ulica E-5-o 

Badela Marijana ulica 

(opc. Dubrava) 
Bademovac C-3 

Badovin<5eva ulica J-K-4 


Bakaceva ulica G-4 

Bakarska ulica D-6 

Bakarska ulica II. D-6 

Balunov put (op6. Susedgrad) 
Banatska ulica L-3 

Banov icka ulica D-d 

Banjalu6ka ulica B-6-7 

Banjavciceva ulica 
Banjscak . ^ ^ 

Banjscak remetski 

(opc. Maksimir) 
Barciceva ulica H-5 

Barilovecka ulica U-o 

Barska ulica (opc. Dubrava) 
Barutanski Brijeg I. 

Barutanski Brijeg II. 
Barutanski Brijeg III. 1“^ 
Barutanski Brijeg IV. 
Barutanski Jarak 1-2-3 

Barutanski ogranak I. 1-3 

Barutanski ogranak II. 1-3 

Barutanski ogranak III. 1-3 
Bai-utanski ogranak IV. 1-3 
Barutanski ogranak V. 1-2 
Basarickova ulica F-4 

Bastijanova ulica B-C-D-6 
Batanjka (opc. Maksirnir) 

Beciceve stube F-3 

Bednjanska ulica F-b 

Belecka ulica D-E-6 

Belostenceva ulica G-3 

BenkovaCka ulica 
Benkoviceva ulica 1-3 
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^Bf- Anska uiica . ^ I I t B-6 
' ■ ,,\gvaf4:^ka uvica'*' ‘ • '• 

‘E-F-G-ft-*r-6 
Berecka ulica M-3 

Berislaviceva ulica F-G-5 
Bersocka ulica C„-6 

Besici (opc. Medvescak) 

Bezanecka ulica D-6 

Biankinijeva ulica H-5 

Bibekov Breg (opc. Maksimir) 
Bidrovacka cesta 

(opc. Maksimir) 
Bihacka ulica M-3 

Bijeljavina (opc. Maksirnir) 
Bijenicka cesta G-H-2-3 

Bijenicki og'ranak I. H-2 

Bljenicki cgranak II. H-2 

Bijenicki ogranak III, H-2 
Bijenik C-2 

Biionik Mali (opc. Crnomerec) 
Bilajska ulica D-7 

Bilecka ulica D-E-7 

Bilogorska ulica C-6 

Biogradska ulica L-3 

Biokovska ulica B-5 

Bisacka ulica E-5 

Bistranska ulica C-5 

Bistricka ulica .1-4 

Bisevska ulica 1-6 

Biskupec Breg 

(opc. Maksimir) 
Bitoljska ulica B-5 

Bizek (opc. Susedgrad) 

Bizek, selo (opc. Susedgrad) 
Bjelinska ulica B-6 

Bjelovarska ulica C-7 

Blagajska ulica D-7 

Blagoje Berse ulica 

(opc. Susedgrad) 
Blanje (opc. Susedgrad) 

Elatnicka ulica G-7 

Blazekcva ulica 1-4 


Ble-dska ulica E-5 

Bleiweisovm ulica D-.j 

Bliznec (opc. Medvescak) 

Bobovacka ulica D-G 

Bocacka ulica D-6 

Bogisiceva ulica H-5 

Bogoviceva ulica F-5 

Bohinjska ulica B-5 

Bojanska ulica M-3-4 

Bolfani (opc. Susedgrad) 

Bolnicka cesta 

(opc. Susedgrad) 
Boracka ulica G-7 

Borcec (opc. Susedgrad) 

Borcec Donji (opc. Susedgrad) 

Borje (opc. Susedgrad) 

Borongajska cesta J-K-L-5 

Borongajska cesta I. K-5 

Borongajska cesta 11. K-5 

Borongajski Lug I. L-5 

Borongajski Lug II. L-5 

Borovci C-S 

Borovina (opc. Maksimir) 

Borska ulica L-M-2 

Bosanska ulica E-4 

Bosiljevska ulica D-6 

Bosutska ulica G-6 

Boskoviceva ulica G-5 

Boticev trg H-G 

Bozidarcviceva ulica 1-4 

Bozjakovinska ulica J-K-4-5 

Brace Kavurica ulica F-G-5 

Brace Mozetica ulica 

(opc. Susedgrad) 
Bracka ulica H-I-6 

Branimirova ulica G-H-5 

Branovecka ulica L-I-2 

Branjugova ulica G-4 

Brckovljanska ulica K-4 

Brcka ulica M-3 

Brdovecka ulica C-5 

Eregalnicka ulica M-4 


Bregovita ulica Ki-t 

Brestik L-1 

Brestovac B;-3 

Brestovac-Sljeme 

(opc. Medvescak) 
Brescenskoga ulica H-5 

Breska ulica 
Brezinscak 
Brezjan-ska ulica 

(opc. Dubrava) 
Breznicka ulica G-6 

Brezovackoga ulica F-4 

Brezovicka ulica E-7 

Brezovanka (opc. Maksimir) 
Bribirska ulica D-7 

Brinjska ulica D-6 

Britanski trg E-4 

Brkljaciceva ulica K-4 

Brloska ulica D-6 

Brodska ulica 

Brozova ulica E-5 

Brusinina ulica H-6 

Buconjiceva ulica E-4 

Budeki (opc. Maksimir) 

Budmanijeva ulica 
Budvanska ulica D-7 

Bukov Dol 1-2 

Bvikovac ^"^”7 

Buko vac Gornji K-2, J-1, I-l 
Bukovacka cesta FI-I-J-1-2-3 
Bukova cka ulica M-2 

Bukovacki ogranak I. 1-3 

Bukovacki ogranak II. 1-2 

Bukovacki ogranak III. 1-2 

Bukovacki ogranak IV. 1-2 

Bukovacki Zavoj 1-2 

Bukov cev trg 
Bukovincev put 

(opc. Susedgrad) 
Bukovscak (opc. Susedgrad) 
Bulatova ulica E-4 

Bulicev perivoj F-5 


Buliceva ulica 
Bulvanova ulica 
Eunice V a ulica 
Bun ska ulica 
Bunticeva ulica 


Cx“5 

K-4 

H-6 

H-7 

E-4 


Bunjaki (opc. Medvescak) 

Bunjevacka ulica B-5 

Butisnicka ulica G-7 

Butorac Anke ulica H-o 

Buzinska ulica D-6 

Buianova ulica 1-5 

Cankarova ulica C-4-5 

Carevdarska ulica L-3 

Cavtatska ulica D-7 

Celovecka ulica L-M-1 

Celjska ulica B-5 

Cerjanska ulica J-5 

Cernicka ulica E-6 

Cerovac B-C-3 

Cerska ulica L-3 

Cesari (opc. Maksi 

Cesarceva ulica 
Cesargradska ulica 
Cetingradska ulica E 

Ceiinska ulica 
Ciglanska ulica 
Ciglenecka ulica 
Ciki (opc. Maksi 

Cmrok 

Creska ulica C 

Crikvenicka ulica 
Crikvenicka ulica II. 
Crnalkova ulica F-o 

Crnciceva ulica t-4 

Crnkovic Ruie ulica C-6-7 
Crnogorska ulica M-3 

Cvetkovicev put 

(opc. Susedgrad) 
Cvetkovnci (opc. Susedg'rad) 

Cvjetna cesta E-6-7 

Cvjetna cesta I. E-7 
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Cv'jetno naselje I. 

E-7 

Dedici 

D-i 

Cvietno naselje II 

F-7 

Degenova ulica 

G-4 

Cvjetno naselje III. 

F-7 

Degidovecka ulica 

1-2 

Cvjetno naselje IV. 

F-7 

Dekanici (opc. 

Dekanovecka ulica 

Susedgrad) 

A-3 

Cabarska xilics. 

B-6 

Delnicka ulica 

B-6 

Cagljinska ulica 

M-3 

Demetrova ulica 

F-4 

Cainicka ulica 

M-1 

Derencinova ulica 

H-4-5 

Cakovecka ulica 

D-6 

Desinecka ulica 

C-5 

Ciiniceva ulica 

E-5 

Descevec (opc. 

Maksimir) 

Capljinska ulica 

D-6 

Dezmanova ulica 

F-4 

Cazmanska ulica 

F-6 

Diljska ulica 

M-3 

Ccmernicka ulica 

J-6 

Dinarska ulica (opc. Dubrava) 

Cickovina 

C-2 

Divoselska ulica 

B-4 

Cigiri (opc. 

Maksimir) 

Dobojska ulica 

D-E-6 

Cikoseva ubca 

1-4 

Dobranska ulica 

F-6 

Ciovska ulica 

H-6 

Dobri Dol 

1-3 

Cirilo-Metodska ulica F-4 

Dobrilina ulica 

C-6 

Cmarci (opc. 

Maksimir) 

Dobrinjska ulica 

C-7 

Cresnjevec (opc. 

Maksimir) 

Dobropoljska ulica 

M-4 

Cret 

J-K-1 

Dolac 

G-4 

Crnccka ulica 

J-6 

Dolanecka ulica 

J-5 

Crnonierec 

C-3-4 

Dolcic 

H-2 

Cubranoviceva ulica 

H-6 

Dolec (opc. 

Susedgrad) 

Cucerska ulica 

J-4 

Dolecki Zavojak 


Cucki (opc. 

Maksimir) 

(opc. 

Susedgrad) 

Cukovici 

C-3 

Dolina (opc. 

Susedgrad) 

Culinec (opc. 

Dubrava) 

Doljani 

1-5 

Culinec I. (opc. 

Dubrava) 

Dolje (opc. 

Medvescan) 

Culincc II. (opc. 

Dubrava) 

Dolje podsuscdsko 

(.-;clo) 

Culinecka cesta 


(opc. 

Susedgrad) 

(opc. 

Dubrava) 

Doljek (opc. 

Maksimir) 

Culinecka ulica 

J-4 

Domagojeva ulica 
Domjaniceva ulica 

G-5 

H-4 

Dalmatinska ulica 

F-5 

Donje Svetice 

J-o-6 

Daniciceva ulica 

B-E-5 

DonjL Rim 

H-I-2 

Daniciceva ulica II. 

E-5 

Draga 

D-2-3 

Dankovocka cesta 

M-1-2 

Draganicka ulica 

B-6 

Daruvai'ska ulica 

C-7 

Drapsinov trg 

E-5 

Davor 

F-2 

Draskoviceva ulica 

G-4-5 

Deanovecka ulica 

M-2 

Dravska ulica 

C-7 

Debanic Breg 

A-4 

Drazica 

C-4 
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H-3 

Durdevacka ulica 

M-4 

Drenovacka ulica 

E-6 

Eisenlmtova ulica 

H-4 

Drenjaka ulica 

M-2 

Erpenj.ska ulica 

C-'— 5 

Dreznicka ulica 

D-7 



Drinska ulica 

H-7 

Fabkoviceva ulica 

H-5 

Driniecka ulica 

H-7 

Fallerovo sctaliste 

C-5-6-7 

Drivenicka ulica 

D-7 

Fazanovac (opc. 

Maksimir) 

Dj-niska ulica 

D-7 

Felbingerove stube 

r-4 

Druge armije ulica 

L-M-2-3 

Ferencakova ul. 


Drvarska poljana 

F-6 

(opc. 

Maksimir) 

Drziceva ulica 

H-I-6-7 

Ferenscica I. — Viil. 

J-K-6 

Dubasnicka ulica 

C-7 

Ferinka (opc. Susedgrad) 

Dubicka ulica 

B-5 

Fiaminova ulica 


Dubje (opc. 

Susedgrad) 

Fijanova ulica 

H-4 

Duboki Dol 

C-3 

Filipoviceva ulica 

H-I-4 

Dubovacka ulica 

D-6 

Focanska ulica 

I..-M-3 

Eubravica (opc. 

Susedgrad) 

Fojnicka ulica 

G-7 

Dubravkin put 

F-2-3-4 

Folnegovicev odvo.iak i- ' 

Dubravkin trg 

H-6 

Folnegoviceva ulica 

1-0 

Dubravska ulica 

J-4 

Fonova ulica 

D-5 

Dudovac (one. 

Susedgrad) 

Frankopanska ulica 

I -4-5 

Duganova ulica 


Fraterscica 

B-C-2-3 

(opc. 

Susedgrad) 

Fratrovac 

H-2 

Dugavska ulica 

B-6 

Freudenreichova ulica f -‘± 

Dugi Dol 

H-3 

Fruskogorska ulica 

D-O 

Diugoreska ulica 

L-3 

Fuliatkov Ereg 


Dugo.sclska ulica 

J-6 

(opc. 

Maksimir) 

Dukljaninova ulica 

G-5 

Fuzinska ulica 

C-7 

Duknoviceva ulica 

1-3 



Dun je vac 

C-3 

Gacka ulica 

F-6 

Durmitorska ulica 


Gaidekova ulica 

G-3-4 

(opc. 

Medvescak) 

Gajeva ulica 

F-4-5 

Duvanjska ulica 

B-4-5 

Gajnice (opc. 

Susedgrad) 

Duzice 

E-6-7 

Galovacka ulica 

F-6 

Dverce 

F-4 

Galovici 

B-i 

Dvoranski Precac 

F-4 

Garcinska ulica 

M-3 

Dvoricek (opc. 

Susedgrad) 

Garesnicka ulica 

M-2 

Dvoriste 

1-4 

Gariegradska ulica 

E-6 

Dvorniciceva ulica 

G-4 

Garicka ulica 

C-6 

Dvorniciceve stube 

: G-4 

Gjorgjiceva ulica 

Gr“5 



Gjurkov put (opc. 

Medvescalc) 

Dakovacka ulica 

C-7 

Glamocka ulica 

D-6 
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C-lavica (opc. Suscdgraa) 

Glinska xilica B-5 

Glcgovac G-3 

Glogovnick.a ulica 
Gluhak Rudolfa xilica 

(opc. Susedgrad) 
Gojlanska ulica L-2-3 

Golubovac F-4 

Golxibovecka ulica D-6 

Goljacki breg (zaselak) 

(opc. Susedgi’ad) 
Goljacki ogranak E-3 

Goljak E-3-4 

Goljak Novi E-3 

Gorenci B-l-2 

Gorice H-L-2 

Goricanska xilica IvI-4 

Goricki odvojak H-1 

Gorjani (opc. Gornji grad) 
Gornja xilica K-1 

Gornje selo (opc. Crnomerec) 
Gornji Bukovac I-J-1-2 

Gornji put (opc. Susedgrad) 
Gorjanska ulica E-6 

Gortanova ulica C-6 

Gospocak (opc. Maksimir) 
Gosposvetska ulica B-5 

Gotalovecka ulica D-6 

Graberje A-B-3-4 

Grabescak (opc. Medvescak) 
Grabljak (opc. Maksimir) 

Grabovac D-2 

GrabovLcka xilica G-7 

Gracacka ulica M-4 

Gracani (opc. Medvescak) 

Gracanicka ulica B-6-7 

Gracanska cesta F-1-2 

Gradecak Desni 

(opc. Maksimir) 
Gradecak Lijevi 

(opc. Maksimir) 
Gradiljnjak (opc. Maksimir) 


Gradinska uiic;i M-S 

Gradiscanska ulica C-D-5 

Gradiska ulica M-3 

Grahorova ulica D-5 

Grana H-4 

Granesinska ulica J-4 

Grranice C-3 

Granicarska ulica C-7 

Granicna ulica A-5 

Granicna ulica 

(opc. Tresnjevka) 
Grascica (opc. Medvescak) 

Grdevacka ulica L-2 

Grebengradska ulica D-6 

Gredicc I. 

Gredice II. C-7 

Gredice III. D-8 

Gredicka ulica D-6 

Gregorciceva ulica C-4 

GrgLira Ninskog ulica E-5 

Gric F-4 

Grizanska ulica M-- 

Grmecka ulica M-1 

Grmoscica I. 

Grmoscica ogranak II. i HI- 

B-4 

Grmoscica V. D-4 

Grobna cesta 

Grobnicka ulica C-D-6 

Grskovic Nike 

Gudura G-3 

Gunduliceva ulica F-4-5 

Gupceva ulica B-5 

Gupceva Zvijezda G-3 

Gvozd . B-4 

Gvozdanska ulica D-6- ( 

Habdelicsva ulica F-4 

Hadjaki (opc. Maksimir) 

Hamic (opc. Maksimir) 

Hanuseva ulica E-5 


Harambasiceva ulica I-J-4-5 
Harmicka ulica C-6 

Hartmanova ulica K-4 

Haulikova ulica F-5 

Havrini (opc. Susedgrad) 

Heinzelova ulica H-I-J-4-5-6 
Hektoroviceva ulica H-5 

Hercegi (opc. Maksimir) 

Herccgovacka xilica E-3-4 

Hircev'a ulica 1-4 

Hlebinska ulica M-3 

Hochnaanova ulica E-5 

Hodosanska ulica A-3 

Hondlova ulica J-4 

Horvacanska cesta C-D-( 

Horvacanski Z.avoj D-8 

Horvatnica (opc. Susedgrad) 


Horvatovac G-H-3-4 

ilrastik 

Hrastovac . 

Hrastovicka ulica D-6 

Hrebinecka ulica J-5 

Hreljinska ulica D-6 

Hrgovici C-7 

Hrusevacka ulica 
Hrvojeva ulica D-5 

Hudovljanska ulica C-< 

Humska ulica C-5 

Huzanici (opc. MaksimiD 

Hvarska ulica 

Ibarska ulica M-4 

Idrijska ulica 1-2-3 

Igmanska ulica C-7 

Ilica A-B-G-D-E-4-5 

Ili6i (opc. Maksimir) 

Ilirska ulica C-7 

Ilirski trg F-4 

Ilocka ulica E-6 

riovska ulica F-6 

Imbrisimoviceva ulica D-4 
[motska ulica D-7 


Isec --- Isce (opc. Medvescak) 
Istarska ulica E-4 

Istarski trg C-D-6 

Ivanecka ulica C-5 

Ivanica Matije ulica c 

Ivanicgradska ulica J-o 

Ivanjska ulica _M-3 

Ivatki (opc. Maksimir) 

Ivekoviceve stube G-4 

Jablanovac C-3 

Jablanovocka ulica G-b 

Xablanska ulica 
Jablanski ogranak 
Jabukovac F-3 

Jackovina (opc. Susedgrad) 

Jackovlianski Klanac 

(opc. Susedgrad) 
Jadarska ulica M-3 

Jadranska xilica E-4 

Jagiceva ulica E-5 

Jagnede I. — VII. 

(opc. Susedgrad) 
Jagodinska ulica M-4 

Jagodisce Desno 

(opc. Susedgraai 
Jagodisce Lijevo 

(opc. Susedgrad) 
Jagodnjak G-3 

Jahorinska ulica 

(opc. Medvescak) 
Jakiceva ulica _ J"4 

Jakovac Zlatka ulica 

(opc. Susedgrad) 
Jakovljanska ulica D-6 

Jalsevecka ulica 
Jambresici (opc. Maksimir) 
Jamine (opc. Susedgrad) 

Jampicka ulica D-2 

Jandriceva ulica 
Jankomir (opc. Susedgrad) 
Jankomirska ulica D-6 
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J^'^rjvacka ulica G-G 

raauiavecka ulica D-G 

."apra-nska ulirja F-G-G 

.'arak podsusodski Donji (solo) 
(opc. Suscdgrad) 
ra.--ak pod.suscdski Gornji (selo) 
(opc. Suscdgrad) 
Jarus-a D-2 

Jar-ari A-B-7-8 

Jai'unska Grana I. C-7 

Jar unska Graaa II. C-7-8 

Jarunska Grana III. C-7-8 

Jaranska Greda I. C-7 

Jar^anska Greda II. C-7 

Jamnska Greda III. C-7-8 

Jaramska Greda IV. C-8 

■jarunska Greda V. C-8 

.Jarunska obala I. B-8 

Jarunska obala II. C-8 

Jarunska staza I. C-7 

-Jarunska staza II. C-7-8 

Jarunska staza III. C-8 

Jasenik H-2 

Jasenovacka ulica I-i-2 

Jastrebarska ulica D-6 

-laskovska ulica D-6 

Javorinska ulica M-3 

Javorovac G-3 

Javorska ulica B-6 

Jazbina J-1 

Jelaspoljska ulica G-6 

Jelasiceva ulica C-7 

Jelasicka ulica 

(opc. Suscdgrad) 
Jelasicka ulica I. 

. (opc. Susedgrad) 
Jelasicka ulica II. 

(op6. Susedgrad) 
Jelasicka ulica III. 

(op6. Suscdgrad) 
Jelenovac D-2-3-4 

Jelovac H-2 


.Jenkova ulica ''opc. S'. 

Lsedgrad) 

Jezcraka unco 

B-J 

Jc.-zor.ska ulica I. 

B-6 

.lezerska ulica II. 

B-6 

.Jezer.skI Zavoj I. 

3-n 

.Jezer.ski Zavo] II- 

B-C 

.Te/.crski Zavoj III. 

B-6 

.Jezer-ski Zavoj IV. 

B-6 

Jozerski Zavoj V. 

B-6 

Jezerski Zavoj VI. 

B-6 

Jezuitski trg 

F-4 

Jezevska ulica 

J-6 

Jordanici (opc. 

laksimir ) 

Jordanovac 

H-I-3 

Jordanovacke Livade 

1. 1-4 

Jordanovacke Livade 

11. 1-4 

Jordanovacke Livade 

III. 1-4 

Jordanovacke Livade 

IV. 1-4 

Jordano\mcki odvojal 


(opc. Jilaksimir) 

Jorgovaniceve stube 

E-4 

Jorgovanska ulica 

L-3 

Josipdolska ulica 

M-3-4 

Josipdolska 

B-6 

Josavska ulica 

G-6 

Jukiceva ulica 

E-5 

Jurisiceva ulica 

Cj-0 

Jurja Ves 

I-J-2-3 

Jurjevska ulica 

F-2-3-4 

Jurkoviceva ulica 

H-4 

Jurkovici (opc. Maksimir) 

Juzna obala I. — X. 

E-F-8 

Kaciceva ulica 

E-.5 

Kakanjska ulica 

L-2 

Kalinovica 

D-E-7 

Kalnidka ulica 

E-5 

Kamaut’ova ulica 

H-4 

Kamenarski Breg 



Kamengradslca ulica 


E-6 
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Katneni Svatovi 

(opc. Susedgrad) 
Kamenidka ulica C-7 

Kamenita ulica ^ ^ 

Kamenite stube ^ ^ 

Kameniti Stol , . • x 

(opc. Medvegcak i Maksimir) 
Kamenjak "- 

Kamenjak 

Kamenjak remetski ^ 

(opc. Medvescak) 
Kamenska ulica L-2 

Kanarinska ulica 
Kancelak I. i II. 

(opc. Susedgrad) 
Kapelska ulica G-3 

Kaptol 

Kaptolska ulica 

Kapucinske stube F 4 

Karadiceva ulica ^ 

Karasova ulica 

Kaxasicka ulica 

Karaznik (opc. Susedgrad) 

Karinska ulica 

Kastavska ulica 

Kasinska ulica 

Kastelanska ulica 

Katanciceva ulica 1 

Katarinin trg , 

Kate Dumbovic ulica k-b 

Kavuric brace ulica 
Kazoticev trg 

Kecerini (opc. Gorn]i Grad) 
Kestercanekova ulica 
Kispaticeva ulica 
Klaiceva ulica o 

Klanac .. 

Klanj6i6 ^ 

Klanjecka ulica 
Klekova ulica 
Klekovacka ulica 
Klenov ac 


Klenovnitka ulica j® 

Kler.ovscak (opc. Susedgi^d) 
Klesar.^ki put G-4 

Klincaselska ulica _ 

Klinovec (opc. Maksimir) 

Kliska ulica F ! 

Kljucka ulica D-o 

Klostarska ulica 
Kloviceva ulica 1-^ 

Knegine5ka ulica D-b 

Knezija 

Knezija II. tr 

Kninska ulica V"' 

Koledovcina (opc. Pescemca) 
Kolodvorska 'ulica 

(opc. Susedgrad) 
Kolubarska ulica 
Komusani (opc. Maksimir) 

Konavljanska ulica B b 

Kontakova ulica ^ n 

Konjicka ulica 
Konjscinska ulica 
Kopanicka 

KopieveSka ulica 
Koprivnicka ulica 
. Koranska ulica ^ ® 

Korculanska ulica 
Kordunska ulica f o 

Korenicka ullca^^, 

Lvmanicl (opc. Susedgrad) 
Kornatska ulica ^ i o a 

Kosa ^'^e'3-4 

Kosirnikova ulica B-8 ^ 

Kosirnikova ulica I. i G. B 
Kostanjcica (opc. Susetoad) 
Kostanjek (opc. Susedgiad) 
Kosteljska ulica b- 

Kostolacka ulica b-^ 

Kostrenjska ulica 
.Kotamica (opc. Susedgrad) 
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Jankovacka ^llica G-6 

Janusevecka ulica D-6 

Japranska ulica F-G-6 

Jarek podsusedski Donji (selo) 
(opc. Susedgrad) 
Jarek podsusedski Gornji (selo) 
(opc. Susedgrad) 
Jaruga D-2 

Jarun A-B-7-8 

Jarunska Grana I. C-7 

Jarunska Grana II. C-7-8 

Jarunska Gi’ana III. C-7-8 

Jarunska Greda I. C-7 

Jai-unska Greda II. C-7 

Jarunska Greda III. C-7-8 

Jaiamska Greda IV. C-8 

Jarunska Greda V. C-8 

Jarunska obala I. B-8 

Jaiainska obala II. C-8 

Jarunska staza I. C-7 

Jarunska staza II. C-7-8 

Jarunska staza III. C-8 

Jasenik H-2 

Jasenovacka ulica Ij-2 

Jastrebarska ulica D-6 

Jaskovska ulica D-6 

Javorinska ulica M-3 

Javorovac G-3 

Javorska ulica B-6 

Jazbina . J-1 

Jelaspoljska ulica G-6 

Jelasiceva ulica C-7 

Jelasicka ulica 

(opc. Susedgrad) 
Jelasicka ulica I. 

. (opc. Susedgrad) 
Jelasicka ulica 11. 

(opc. Susedgrad) 
Jelasicka ulica III. 

(opc. Susedgrad) 
Jelenovac D-2-3-4 

J elovac H-2 


Jenkova ulica (opc. Susedgrad) 
Jezerska ulica B- J 

Jezerska ulica I. B-6 

Jezerska ulica II. B-6 

Jezerski Zavoj I. B-'> 

Jezerski Zavoj II. B-l 

Jezei'ski Zavoj III. B-6 

Jezerski Zavoj IV. B-6 

Jezerski Zavoj V. B-6 

Jezerski Zavoj VI. B-6 

Jezuitski trg F-4 

Jezevska ulica J-6 

Jordanici (opc. Maksimir) 

Jordanovac H-I-3 

Jordanovacke Livade I. 1-4 
Jordanovacke Livade II. 1-4 
Jordanovacke Livade III. 1-4 
Jordanovacke Livade IV. 1-4 
Jordanovacki odvojak 

(opc. Maksimir) 
Jorgovaniceve stube E-4 

Jorgovanska ulica L-3 

Josipdolska ulica M-3-4 

Josipdolska B-6 

Josavska ulica G-6 

Jukiceva ulica E-6 

Jurisiceva ulica G-o 

Jurja Ves I-J-2-3 

Jurjevska ulica F-2-3-4 

Jurkoviceva ulica H-4 

Jurkovici_ (opc. Maksimir) 
Juzna obala I. — X. E-F-8 

Kaciceva ulica E-5 

Kakanjska ulica L-2 

Kalinovica D-E-7 

Kalnicka ulica 

Kamaufova ulica H-4 

Kamenarski Breg 

(opc. Maksimir) 
Kamengradska lilica E-6 


Kameni Svatovi 

(opc. Susedgrad) 
KameniCka ulica C-7 

Kamenita ulica ^ ^ 

Kamenite stube B-4 

Kameniti Stol , . • \ 

(opc. Medvescak i Maksimir) 
Kamenjak 
Kamenjak 

Kamenjak remetski _ 

(opc. Medvescak) 
Kamenska ulica H-2 

Kanarinska ulica 
Kancelak I. i II- 

(opc. Susedgi’ad) 
Kapelska ulica H-3 

Kaptol 

Kaptolska ulica ' 

Kapucinske stube 
Karadiceva ulica G-b 

Karasova ulica 
Karasicka ulica 
Karaznik (opc. Susedgrad) 
Karinska ulica H t 

Kastavska ulica 
Kasinska ulica 
Kastelanska ulica 
Katanciceva xilica ^ 

Katarinin trg _ ^ 

Kate Dumbovic ulica 
Kavuric brace ulica ^"^”4 
Kazoticev trg ^ 

Kecerini (opc. Gorn:i Grad) 
Kestercanekova ulica 4-^ 

Kispaticeva ulica 4-^ 

Klaiceva ulica 
Klanac 

KlanjCie 4 3 4 

Klanjecka ulica 
Klekova ulica 
Klekovacka ulica 
Klenovac 


Klenovniika ulica 
KlenovScak (opd. Susedgrad) 
Klesarski p^it 

Klincaselska ulica _ L 

Klinovec (opc. Maksimir) 

Kliska ulica H / 

Kljucka ulica 

Klostarska ulica a 

Kloviceva ulica 4-4 

KnegineCka ulica B-o 

Knezija 4J 

Knezija II. i:: „ 

Kninska ulica _ _ 4 J-< 

Koledovcina (opc. Pescenica) 
Kolodvorska ulica 

(opc. Susedgrad) 
Kolubarska ulica 
Komusani (opc. Maksirnir) 
Konavljanska ulica B-b 

Kontakova ulica J- 

Konjicka ulica H L- 

Konjscinska ulica 4-c> 

Kopanicka ulica ^ 

(opc. Dubrava) 

Kopcevecka ulica 
Koprivnicka ulica 
Koranska ulica 
Korculanska ulica 
Kordunska ulica 

1 ““'(OP- Maksimii) 
t Kormanici (opc. Susedgrad) 

) Kornatska ulica 

5 Kosa 

j Kosirnikova ulica B-3 ^ 

5 Kosirnikova ulica L 1 H. L-3 

2 Kostanjcica (opc. | 4 ised^ad) 

4 Kostanjek (opc. Susedgia ) 

5 Kosteljska ulica 4^“° 

7 Kostolacka ulica ^ 

2 Kostrenjska ulica 

3 Kotamica (opc. Susedgrad) 
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Kotor ibska ulica A-3 

Kotoribska ulica Desna A-3 
Kotorska ulica C-7 

Kotov Breg (opc. Maksimir) 
Koturaska cesta E-F-G-6 

Kovacevica Voje ulica G-H-5 
Kovaceviceva ulica 1-4 

Kovacica Albina trg 

(opc. Susedgrad) 
Kovacica Gorana rilica F-4 
Kovacici (opc. Maksimir) 

Kovaceviceva ulica F-4 

Kozarceva ulica E-4 

Kozarceve stube E-4 

Kozari Cope. Pescenica) 

Kozari Bok (opc. Pescenica) 
Kozari put I. i II. 

(opc. Pescenica) 
Kozarska Pol j ana F-6 

KoziaCic 1-2 

Koziak H-I-2 

Kozarska ulica F-4 

Kozarske stube F-G-3 

Kozincev Breg A-3-4 

Kozincev put (opc. Susedgrad) 
Kollerova ulica J-4 

Kraguievacka ulica C-6 

Kraiiska ulica E-5 

Kraljevac E-1-2-3 

KraHevcanska ulica L,-3 

Kralievec II. F-3 

Kraljevecka ulica C-7 

Kraljeviceva ulica 1-4 

Kraljevicka ulica D-6 

Kraljevicka ulica II. D-6 
Kraljice Jelene ulica H-5 
Kraljicin Zdenac 

(opc. Gornji Grad) 
Kranicevneeva ulica E-6 

Krapinska ulica D-6 

Krasicka ulica C-7 

Krasova ulica H-4-5 


Krbavska ulica F-6 

Krceliceva ulica C-3-4 

Kreevina D-7 

Krcka ulica F-6-7 

Kremenska ulica C-4 

Kresiceva ulica J-4 

Kresimirova ulica B-5 

Krezmina ulica 1-4 

Krijesnice H-3 

Kristijanoviceva ulica G-2 

Kriska ulica J-5 

Krivajska ulica G-H-6 

Krizaniceva ulica G-5 

Krizevacka ulica C-7 

Krizovljanska cesta D-5 

Krizna cesta H-7 

Kroflin Rudolfa ulica B-5-6 

Krsisce (opc. Maksimir) 

Krsici (opc. Maksimir) 

Krsnjavoga ulica E-F-5 

Kruge G-H-6-7 

Krupiceva ulica J-4 

Krupska ulica F-7 

Ki'usevacka ulica D-7 

Kruskovac C-4 

Kruziceva ulica H-5 

Kruzna cesta A-B-7 

Kruzna cesta I. — VII. B-7 
Krvaric (opc. Susedgrad) 

Krvavi Most F-4 

Kucerina ulica E-5 

Kudekov put (opc. Susedgrad) 
Kuhaceva ulica H-4 

Kukolin put (opc. Susedgrad) 
Kukoviceva ulica F-5 

Kukuljeviceva ulica E-4 

Kulusic Josipa ulica G-5 

Kumiciceva ulica F-5 

Kumrovecka ulica C-5 

Kuniscak D-4 

Kupalisni put (opc. Susedgrad) 
Kupska ulica F-6 


Kuraltova ulica 
Kureiceva ulica 
Kurilovecka ulica 


Kusevecka ulica 
Kuseviceva ulica 
Kuslanova ulica 
Kutinska ulica 
Kutjev'acka ulica 
Kvaternikov trg 
Kvaiernikova ulica 
Kvinticka ulica 


Labinska ulica 
Labudovac 
Laducka ulica 
Laginjina ulica 
Lapacka ulica 
kasinjska ulica 
Lascinska cesta 
Lascinski zavoj 
Laska uiica 
Lasvanska ulica 
Laz (opc. 

Lazinska ulica 
Leboviceva ulica 
Legradska ulica 
Lendavska ulica 
Lenicka ulica 
Lenueijeva ulica 
Lenjinov trg 
Lepa Ves 
Lepoglavska lilica 
Leprovicka ulica 
Lepusiceva ulica 
Lermanova ulica 
Leskovacka ulica 


K-4 

Letincicev put 

G-4 

(opc. S 

M-3 

Letovanicka ulica 

I. C-3 

Licka ulica 

II. C-3 

Lijesce (opc. 

III. B-C-3 

Lirnska ulica 

IV. B-C-3 

Lipnicka uiica 

V. B-C-3 

Lipova ulica 

J-8 

Lipovac I. 

F-4 

Lipovac II. , 

1-4-5 

Lipovecka ulica ^ 

J-5 

Lipovljanska ulica 

M-3 

Lisicina (opc. 1 

H-4 

Lisinskoga^ ulica 

B-2-3-4 

Lit! j ska ulica 
Livadarski odvojak 

Maksimir) 

Livadarski odvojak 


Livadarski odvojak II. 
C-6 Livadarski odvojak III. 

H-3 Livadarski odvojak IV. 

C-6 Livadarski odvojak V. 

H-4 Livadarski odvojak VI 

C-5 Livadarski put 

C-7 Livadica 

H-2-3-4 Livadiceva ulica 
H-3 Livanjska ulica 
L-2 Lobmayerov put 
G-6 Loborska ulica 
Dubrava) Lole Ribara ulica 


C-7 

Lomnicka ulica 

C-6 

Loncaricev put 

M-3 

(opc. 

B-3 

Lonjicka ulica 

G-7 

Lon j ska ulica 

J-4 

Lonjscina (opc. 

H-5 

Loparska ulica 

F-3 

Loparska ulica II. 

D-6 

Lopasiceva ulica 

J-6 

Lopudska ulica 

H-5 

Losinjska ulica 

B-5 

Lovacki put (opc. 

E-7 

Loveenska ulica 


L-1 

F-6 

ksimir) 

M-3 

J-5 

L-2 

H-3 

H-2-3 

D-6 

M-3 

edgrad) 

F-4 

L-2 

1-5 

1-5 

1-5 

1-5 

1-5 

1-5 

1-5 

1-4-5 

J-5 

H-I-4-5 

D-7 

H-4 

D-6 

C-D-5 

E-7 


J-5 

F-6 

vescak) 

C-7 

C-7 

G-H-5 

1-6 

C-6 
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(op6. Medvescak i Gornji Grad) 
Lovinacka ulica L-3 

Lovranska ulica G-6 

Lovrecanska ulica C-D-5 

Lozovacka ulica L-3 

Lubenjaki (opc. Crnomerec) 
Lucki put (opc. Maksimir) 
Ludbre|ka ulica '0-6 

Ludinska ulica J-5 

Luka (ope. Dubrava) 

Lukaciceva ulica' 

(opc. Susedgrad) 
Lukovac H-3 

Lukavecka ulica E-6 

Luksici * G-1 

Lupoglavska ulica J-5 

Luzanska ulica B-6 

Luznicka ulica C-6 

Li.iesnicka xilica G-6-7 

Ljubacka ulica C-D-7 

Ljubicica Krste ulica 

(opc. Dubrava 
Ljubijska ulica L-2-3 

Ljubljanica C-6-7 

Ljubljanska ulica E-5 

Ljubuska ulica D-7 

Ljutomerska ulica L-M-1-2 

Maceljska ulica C-7 

Magazinska cesta D-E-5 

Maglajska ulica • D-E-6 

Majcenov put 

(opc. Medvescak) 
Majdakov put (opc. Susedgrad) 

Majevicka ulica C-6 

Makanceva ulica H-4-5 

Maksimirska cesta 

H-I-J-K-L-3-4 
Maksimirske Livade I. 1-4 

Maksimirske Livade II. 1-4 

Maksimirske Livade III. 1-4 

Maksimirske Livade IV. 1-4 


Maksimirske Livade V. 1-4 
Maksimirski perivoj J-3-4 
Maksimirski Zavoj 1-4 

Maksimirske naselje I. K-4 
Maksimirske naselje II. K-4 
Maksimirske naselje III. K-4 
Maksimirske naselje IV. K-4 
Maksimirske naselje V. K-4 
Maksimirske naselje VI. K-4 
Mala ulica G-3 

Male Putine (opc. Susedgrad) 
Male stube F-4 

Malesnica I. do V. 

(opc. Susedgrad) 
Mali Cebici (opc. Maksimir) 
Mali Dol H-2 

Malinova ulica E-3 

Malinska ulica M-4 

Malovanska ulica F-1 

Mandalicina ulica D-4 

Mandiceva ulica C-6 

Mandroviceva ulica H-I-4 
Manteroveak (opc. Susedgrad) 
Margalici (opc. Susedgrad) 
Margaretska ulica F-4 

Mariborska ulica A-5 

Mariborska ulica I. i II. 

(opc. Susedgrad) 
Maricev prolaz F-5 

Marinkoviceva ulica F-4-5 
Markoveeva ulica 1-4 

Markovicev trg ' F-4 

Markoviceva ulica H-5 

Markusevac 

(opc. Medvescak i Maksimir) 
Markusevacka ulica J-4 

Marohnic Josipa H-4 

Marsanici (opc. Susedgrad) 

Marsanici I. (opc. Susedgrad) 
Marticeva ulica G-H-4-5 

Martijanecka ulica ' D-6 

Martinci (opc. Susedgrad) 


Marulicev trg F-5 

Marusevecka ulica D-6 

Masarykova ulica F-5 

Maslinska ulica 
Masiceva ulica _ I 

Matacuni (opc. Maksimu) 

Maticina ulica G-e 

Matoseva ulica F-4 

Matuni 

Mazuranicev trg 
Mazuraniceva ulica B-o 

Medoviceva ulica 1-4 

Medpotoki (opc. Susedgrad) 

Meducin (opc. Maksimir) 

Meduiiceva ulica F-5 

Medvedgradska ulica G-3-4 

Medvednicka ulica D-C-5 

Medvescak G-2-3-4 

Medasna ulica (opc. Dubrava) 
Medasni Klanac 

(opc. Susedgrad) 
Medimurska ulica D-5 

Medumurska ulica C-4 

Meduricka ulica 
Melengradska ulica D-b 

Menceticeva ulica B-b 

Mendl Eugena ulica 

(opc. Susedgrad) 
Meraca (opc. Maksimir) 

Merlinov put (opc. Susedgrad) 
Mersiceva ulica r- q a 

Mesiceva ulica 

Mesnicka ulica ^ 4 

Metkovicka ulica C- / 

Mihaljevac (opc. Medvescak) 
Mihanoviceva ulica F-o 

Mihovljanska ulica D-b 

Miklousiceva ulica F-G-4 

Mikolasov Breg ^ . 

(opc. Maksimir) 
Mikuliceva ulica B-4 

Mikulici B-1 


Miljanska ulica C-5 

Miljacka ulica - B-v 

Miramarska cesta ^ 

Miramarski Podvoznjak F-5-6 
Mirkovecka ulica D-6 

Mirnovac I”! 

Mirogojska cesta 
Mirosevecka ulica L-2 

Miseki (opc. Maksimir) 

Misevacka ulica I-J-8 

klisevacki odvojak J-8 

Miskine Pavleka ulica 

C-D-2-3-4 

Mitrovacka ulica C-6 

Mladice (opc. Susedgrad) 

Mlake (opc. Susedgrad) 

Mletacka ulica F-4 

Mlinarska cesta 
Mlinarske stube F-4 

Mlinovi 

(opc. Medvescak i SesLine) F-1 
Mljekarska ulica E-- 

Mljetska ulica I'O 

Modruska ulica 
Mogoricka ulica D-/ 

Mokranjeeva ulica 

(opc. Susedgrad) 
Mokricka ulica D-6 

Moracanska ulica 

(opc. Dubrava) L-3 
Moravska ulica C-7 

Moslavacki trg J ^ 

Mosorska ulica 
Mostarska ulica _ 
Mostarska ulica (Gajevo) B-6 
Moscenicka ulica C-D - 1 

Motiki (op6. Maksimir) 

Mraovica Milana ulica 
Mrazoviceva Cilica G-d 

Mreznicka ulica 
Mrzljak (opc. Maksir^) 

Munjarski put D-o 
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B-6 

G-6 

G-5 

F-2 

C-5 

J-5 

M-3 

B-5 

1-3-4 

J-6 

D-6 

D-6 

C-7 


OriovaCka ulica 
Orljavicka ulica 
Orljavska ulica 
Orlovac 

Oroslavska ulica 
Osekovska ulica 
Osiecka ulica 
Oslobodenja ulica 
Osredak 
Ostrnska ulica 
Ostrovicka ulica 
Ostro^acka ulica 
Ostariiska ulica • 

Otocacka ulica (opc. Dubrava) 
M-4 

Ozrenska ulica ^ ^ 

(opc. Medvescak) 
Ozegoviceva ulica H-I-4 

Padine (opc. Susedg^d) 

Padov5eva ulica H-4 

Paiina ulica (opc. Dubrava) 
Paklenicka ulica D-3 

Pakracka ulica C-b 

Palic H-d 

Palmoticeva ulica , 

Pantovcak G l 

Papci (opc. Maksimir) 

Papu^ka ulica _ ^ ^ 

Park Marka Oreskovica G-4 
Paromlinska cesta F-G-6-7 
Partizanski put 

(opc. Susedgrad) 
Pasanac Stjepka ulica B-5 
Pasariceva ulica 
Paska ulica 

Pasmanska ulica ^ ^ 

Patacickina ulica G-a 

Pataki Marice ulica 

(opc. Susedgrad) 

Paunovac 
Pavleticeva ulica 


Pavlinoviceva ulica 
Pazinska ulica C-b 

PeCine 5 % 

Peljeaka ulica 

Perjavica (opc. Susedgrad) 
Perkovceva ulica F-5 

Perusicka ulica B-7 

Pescanska ulica I 

Pesdenica Stara 
Pescenica Stara I. 

Pescenica Stara II. 

Pescenica Stara III. 

Pescenica Stara IV. 1-4-5 

Pescenica Stara V. I-4-o 

Petarscak (opc. Maksimir) 

Petraciceva ulica E-5 

Petrecicev trg H-4 

Petrine ' 

Petrinjska ulica 
Petrova ulica bi-i b 

Petrovgorska ulica F-i 

Petrusevac I., II. i HI- . 

(opc. Pescenica) 
Pierotiieva ulica ^ 

"^iiavisce (opc. Susedgrad) 

Pilatuscak (opc. Maksimir) 
Pile I. g-® 

Pile II. 

Pile III. 

Pionirska ulica 

Pirovec (o^. Gornji Grad) 

Pirovec Gornji _ 

(opc. Gorn]i Grad) 

Pisarovins.ka ulica ^ B-6 

Pisuljaki (opc. Maksimir) 

Piskorov Breg " 

Pitomacka ulica 
Pivnicka ulica 
Pivska ulica 

Plebanov put (opc. Susedg^d) 
Plemiceva ulica 
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Murska ulica 
Murterska ulica 


A-3 

1-6 



Nad Lipom B)-4 

Nadinska ulica F-7 

Nadvina (opc. Medvescak) 

Nartska ulica J-5 

Naselak 1-5 

Naseljak 1-5 

Nasicka ulica C-7 

Naumovac F-1 

Nazorova ulica E-F-4 

Negovecka ulica J-5 

Nehajska ulica D-6-7 

Nemciceva ulica H-4 

Neretvanska ulica G-6-7 

Netreticka ulica B-6 

Nevesinjska ulica D-E-7 

Neznane junakinje ulica H-5 
Niksicka ulica D-E-7 

Nine Marakovica ulica 

<opc. Dubrava) 

Ninska ulica D-7 

Niska ulica L-M-2-3 

Njegoseva ulica 1-4 

Njivice I. H-6 

Njivice II. H-6 

Njivice III. H-6 

Njivice IV. H-6 

Njivice V. H-6 

Njivice VI. H-6 

Nodilova ulica H-5 

Nova cesta E-5-6-7 

Nova Loza (opc. Susedgrad) 
Novacka ulica K-L-1-2 

Novakova ulica G-4 

Novaljska ulica C-7 

Nova Ves G-3-4 

Novi Goljak E-3 

Novigradska ulica D-6 

Novodvorska ulica D-6 

Novomarofska ulica D-6 


Novosadska ulica I->-3 

Novoselov Breg 

(opc. Susedgrad) 
Novoselska ulica 

(opc. Dubrava) 
Novotnijeva ulica E-5 

Nustarska ulica L-3 

Oboj I-J-2 

Oborovska ulica J-5 

Obradoviceva ulica E-6 

Obrez D-5 

Obronak 1-2 

Obrovacka ulica C-D-7 

Odranska ulica E-7 

Odvojak Folnegoviceve ulice 
1-7 

Odvojak Kuniscaka D-4 

Odvojak Vinogradske ceste 

D-4 

Ograda (opc. Dubrava) 

Ogrizoviceva ulica E-5-6 

Ogulinca Selje ulica B-5 

Ogulinska ulica C-7 

Ohridska ulica B-5 

Okicka ulica D-6 

Okucanska ulica M-3 

Olibska ulica H-6 

Omisaljska ulica C-7 

Omiska ulica D-E-7 

Opaticka ulica F-4 

Opatijski trg C-6 

Opatovacka ulica M-3 

Opatovina G-4 

Oporovecka ulica L-M-1-2 

Opsenicina ulica C-4 

Orahovac C-D-3 

Oranice A-5-6 

Oranicki odvojak I. — VI. 

A-5-6 

Oresje (opc. Susedgrad) 

Oresje Donje (opc. Susedgrad) 
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Plemicka ulica I. II. 

(opc. Susedgrad) 
Pleternicka ulica M-3 

Plinarsko naselje - H-5 

Plitvicka ulica F-6 

Plivska ulica F-G-6 

Pljesivicka ulica L.-M-2-3 

Pljevljanska ulica M-3 

Pociteljska ulica D-6-7 

Poda^ipskog ulica 1-5 

Podbreznje 1-3-4 

Podbrezje H-1-4 

Podbrezje I. — XVI. 

, (Kajzerica) E-F-8 

Podfuscak D-2 

Podgaj F-2 

Podgoracka ulica M-3 

Podgorska ulica D-6 

Pod gradom (opc. Susedgrad) 

Podgradski odvojak 

(opc. Susedgrad) 

Podkapelska ulica B-7 

Podolje D-4 

Podravska ulica C-7 

Podsusedska ulica 

(opc. Susedgrad) 
Podvinje C-3 

Podvozniak F-5-6 

Podvrsnje 1-3 

Pod zidom G-4 

Podzmis (opc. Susedgrad) 

Pokornoga ulica H-I~4 

Pokupska ulica L-M-2 

Police I. (opc. Susedgrad) 

Police II. (opc. Susedgrad) 

Poljacka ulica B-2 

'Poljane M-4 

Poljanicka ulica C-6 

Pol j ski put A-B-5 

Pol j ski put I. A-5 

Poljski put II. A-5 

Popovacka ulica J-5 


Popovec (opd. Maksimir) 

Popoviceva ulica J-4 

Posavska ulica B-6 

Posavskog odreda ulica 

L-M-2-3 

Posiloviceva ulica H-4 

Postonjska ulica B-5 

Potocani (opc. Gornji Grad) 
Potocka ulica H-2 

Potocki odvojak I. A-4 

Potocki odvojak II. A-4 

PotoCnica (opc. Susedgrad) 
Potok A- 3 -4 

Potok Mali (opc. Crnomerec) 

Potok Veliki (opc. Crnomerec) 

Povrcarski put (opc. Trnje) 
Povrsnica (opc. Maksimir) 

Poznanovecka ulica D-5 

Pozarinje I. — VII. J-1-2 

Pozeska ulica B-6 

Pracanska ulica G-7 

Praska ulica G-5 

Prcanjska ulica D-7 

Precac Donji 1-3 

Precac Gornji 1-3 

Precko (opc. Susedgrad) 

Precko Novo A-7 

Predavceva ulica • C-5-6 

Predovacka ulica 

(opc. Tresnjevka) 
Predovecka ulica C-7 

Pregradska ulica C-5 

Prekrizje Donje F-1 

Prekrizje Gornje E-F-1-2 

Preloska ulica A-3 

Prenjska ulica C-6 

Preobr’azenska ulica F-4-5 

Preradoviceva ulica F-5 

Prespanska ulica B-5 

Presernova ulica C-4 

Prevoj C-D-2 

Prigornica (opc. Susedgrad) 


Prigorska ulica C-5 

Prijedorska ulica L-2-3 

Prijepoljska ulica M-2 

Prikrajska ulica K-4 

Prilaz Jugoslavenske 

narodne armije E-F-5 

Prilesje 

Primorska ulica E-o 

Priso j 

Prislinov put (opc. Susedgrad^ 
Prislinska ulica C-5 

Pristinska ulica E-2 

Prokljanska ulica F-7 

Prolaz Balkan E-o 

Prosinackih zrtava rxlica 

L-M-2-3 

Prozorska ulica E-7 

Prudi I. — IV. C-7 

Prudnicka ulica C-b 

Pmgina ulica C-6 

Prugovecka ulica M-3 

Prvomajska ulica M-2 

Prvomajsko naselje J-5 

Psunjska ulica C-6 

Puciceva ulica II-6 

Puhovska ulica J-5 

Puller (opc. Crnomerec) 

Puljska ulica C-6 

Punjekova ul. (opc. Maksimir) 
Pupinovo (opc. Tresnjevka) 

Pustakov put 

Pusti Dol (opc. Medvescak) 

Pustoselina (opc. Medvescak) 
Puscanska ulica C-5 

Putine Male (opc. Susedgrad) 


Rabarova ulica 
Rabska ulica 
Rabusova ulica 
Raciceva ulica 
Rackoga ulica 


C-6 

H-I-6 

K-4 

1-4 

G-5 


Rade Koncara ulica C-D-E-6 


Radicev trg F-4 

Radiceva ulica F-4 

Radicevo setaliste G-2 

Radnicka cesta 

H-I-J-K-L-M-5-6-7-8 
Radnicka cesta I. 

(opc. Pescenica) • 
Radnicki Dol E-4 

Radobojska ulica C-o 

Radon j ska ulica (opc. 

Raducka ulica F-6 

Raduska ulica M-2 

Rajicka ulica M-3 

Rajlovacka ulica B- 

Pt-akitnicka ulica w t'I 

Rakovceva ulica 
Rakovecka ulica e-d 

Ramska ulica 

Ranjinina ulica b-d 

Rasinjska ulica D o 

Rastovacka ulica B 

Rastovicka ulica B-o 

Rasljice (opc. Susedgrad) 

Raska ulica a S c 

Ratarska ulica A-B o 

Ratkajev prolaz G-^ 

Ravenska ulica B ^ 

Ravnice I. — XI. , 

Razgled (opc. Medvescak) 

Razvorska ulica C-5 

Rebar 
Rebar I. 

Rebrovac B-i ^ 

Reljkoviceva ulica B-o 

Remete 7 

Remetinecka cesta L 

Remetinecka cesta E-8 

Remetinecka ulica B-5 

Remetska cesta 1 

Rendiceva ulica 
Resavska ulica M-3 
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Resnicka ulica J-4 

Resnicki Gaj I. 

Cope. Dubrava) 
Resnicki Gaj II. 

(opc. Dubrava) 
Resnicki put M-4 

Resnik I. — VI fopc. Dubrava) 
Retkovec I. — VII. 

(opc. Dubrava) 
Retkovecka ulica J-4-5 

Ribarski put F-G-7 

RibniCka ulica D-6 

Ribniak G-4 

Riiecka ulica C-4 

Riieznica (opc. Maksimir) 

Rim H-1-2 

Rimski Jarak H-2 

Risanska rilica D-7 

Risniacka ulica M-1-2 

Rockefellerova ulica G-3 

Rocici (opc. Maksimir) 

Roganska I., II.. III- 

(opc. Susedgrad) 
Ro,g.aska ulica I. — IV. B-C-7 

Roginin odvoiak I. II. A-4-5 

Roginina ulica A-B-4-5 

Rokov perivoj F-4 

Rokova ulica F-4 

Rooseveltov trg F-5 

Rovin.iska ulica D-6 

Rozganska ulica C-5 

Rubeticeva ulica G-4 

Rudeska ulica B-5-6 

Rudeski ogranak B-6 

Rudeski ogranak I. B-6 

Rudapol.iska ulica M-3-4 

Ru.gvicka ulica J-4 

Ruinicka ulica H-6 

Rukavec (opc. Susedgrad) 

Rumska ulica B-6 

Runjaninova ulica F-5 

Rusanova ulica 1-4 


RusCice (op6. Susedgrad) 

Ruzienjak G-3 

Ruzmarinska ulica 1-4 

Sabliiceva ulica J-4 

Samoborska cesta 

(opc. Susedgrad) 
Sanska ulica F-G-6 

Sara.ievska ulica B-7 

Savica J-6-7 

Savica II. J-7 

Savska cesta D-E-F-5-6-7-8 
Savka Opatovina 

(opc. Susedgrad) 
Savske Ledine od I. — V. 

(opc. Trnje) 

Savski Gaj od I. — XIV. 

(opc. Trnje) 
Schlosserove stube G-4 

Sedlo 1-2 

Selaclca ulica B-6 

Selisce (opc. Crnomerec) 

Selnicka ulica C-6 

Selska cesta D-4-5-6-7 

Sell ana brace ulica B-5 

Senjska ulica C-7 

Sermazeva ulica 1-4 

Sesvetska ulica J-4 

Severinska ulica D-6 

Severniak (opc. Gornji Grad) 
Sevnicka ulica M-3 

Sibinjska ulica M-3 

Sigeta od I.— IX. 

(opc. Susedgrad) 
Sigetecka ulica C-7 

Sigetje (opc. Susedgrad) 

Sigetsko Polje (opc. Susedgrad) 
Sinbuk (opc. Maksimir) 

Sinkoviceva ulica G-3 

Sinjska ulica D-7 

Sisacka ulica C-7 

Sitnice (opc. Dubrava) 


Sitnicka ulica M-4 

Sivericka ulica D-7 

Skalinska ulica F-G-4 

Skladisna ulica B-5 

Skocilovici B-3 

Skradinska ulica D-7 

Skradinska ulica B-6 

Skuzini (opc. Maksimir) 

Slankamenska ulica B-G 

Slanovecka ulica J-4 

Slatinska ulica C-6 

Slaveticka ulica D-6 

Slavonska ulica M-3-4 

Slavujevac B-3 

Slovenska ulica D-5 

Slunjska ulica D-7 

Sljeme (opc. Gornji Grad) 
SI j erne Malo 

(opc. Gornji Grad) 
Sljemenska cesta 

(opc. Medvescak) 
Smederevska ulica C-6 

Smiciklasova ulica G-5 

Smiljanska ulica C-7 

Smodekova ulica I~4 

Smrekovac B-2 

Socijalisticke revolueije ulica 
H-I-J-4-5 

Sokolgradska ulica D-6-7 

Sokolovac C-3 

Sokolovecka ulica 

(opc. Dubrava) 
Sokolska ulica B-5 

Solar ova ulica , J-4 

Solinska ulica C-7 

Solovljeva ulica G-5 

Somborska ulica B-5 

Sopnica zagrebacka 

(opc. Dubrava) 
Sopnicka ulica M-3 

Sopot (opc. Susedgrad) 

Sorkoceviceva ulica H-6 


Sosicka ulica B-6 

Spinciceva ulica C-6 

Splavnica C-4 

Splitska ulica C-5-6 

Spojni put B-3 

Sprecka ulica G-6-7 

Srebrenicka ulica E-6 

Srebrnjak H-2-3-4 

Srednjaci D-7 

Srednjak B-3 

Sresov Klanac 

(opc. Susedgrad) 
Srijemska ulica L-2 

Srpanjskih zrtava perivoj F-3 
Stanciceva ulica G-3 

Stara Loza (opc. Pescenica) 
Starcevicev trg G-5 

Starigradska ulica M-4 

Stenjevcica (opc. Susedgrad) 
Stenjevec selo 

(opc. Susedgrad) 


Stepanoviceva ulica B-5 

Stiplosekova ulica J-4 

Stojanoviceva ulica E-6 

Stolacka ulica D-E-7 

Stonska ulica D-7 

Streljacka ulica F-4 

Strma cesta C-3 

Strmeckog put (opc. Vrapee) 
Strmi odvojak C-3 

Strojarska cesta 
Struga I. — IX _ F-6 

Stiniga Mala (opc. Pescenica 
Struge I.— IV. (opc. Zitnoak) 
Strumicka ulica M-4 

Stubicka ulica 

Studeni Breg (opc. Maksimir) 
Stupcanicka ulica . H-7 

Stupnicka ulica E-7 

Suboticka ulica C-6 

Suhanjska ulica L-4 

Suhinova ulica G-3 
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Sukova ulica B-5 

Sunjska xilica L-4 

Supilova ulica H-6 

Surcinska ulica L~2 

Stisedgradska ulica D-6 

Susedsko Polje 

(opc. Susedgrad) 
Susacka idica, Gajevo C-7 
Susacka ulica M-4 

Sutinska ulica C-5 

Sutinska ulica (opc. Susedgrad) 
Sritjeska Poljana F-6 

Sutjeska ulica E-4 

Sutianska ulica F-6 

Svacicev Irg F-5 

Svaciceva ulica B-5 

Svetice Donje J-5-6 

Svetice J-4 

Svetoivanjska ulica C-6-7 

Svetosimunska ulica K-2-3 
Svibanjska ulica C-7 

Svibovec G-3 

Svilkovici (opc. Susedgrad) 

Salata G-4 

Samacka ulica B-C-6 

Samaricka ulica J-5 

Santeki (opc. Maksimir) 

Sarengradska ulica E-6 

Sarengradska ulica II. E-6 
Saskovecka ulica J-6 

Scitarjevska ulica J-5 

Selend.ici (opc. Maksimir) 

Semovecka ulica K-L-1 

Senkovecka ulica C-6 

Senoina ulica ' G-5 

Sestine (opc. Gornji Grad) 
Sestiiiski Dol D-1-2-3-4 

Sestinski Kralievac 

(opc. Gornji Grad) 
Sestinski Vrh 

(opc. Gornji Grad) E-1 


B-5 

Sibenska ulica 

D-6 

L-4 

Sidska ulica 

B-6 

H-6 

Silobodov put 

E-4 

L~2 

Sipanska ulica 

1-6 

D-6 

Sipki 

Sipkovica I. — V. 

C-2 

p-ad) 

(opc. 

Susedgrad) 

C-7 

Sirinecka ulica 

L-2-3 

M-4 

Skalinov put (opc. 

Susedgrad) 

C-5 

Skolska cesta 

G-7 

^rad) 

Skolska ulica 

M-3 

F-6 

Skolski put 

B-5 

E-4 

SkiTceva ulica 

1-4 

F-6 

Sljivik 

H-2 

F-5 

Soltanska ulica 

H-6 


Sostara Stjepana ulica 

(opc. Susedgrad) 
Sostariceva ulica G-4 

Spanoviceva ulica B-C-4-5 
Spansko (opc. Susedgrad) 

Srapceva ulica H-4 

Srotova ulica G-3 

Stefanovec K-l 

Stefanovecka cesta L-M-3-4 
Stefanovecki Breg 

(opc. Gornji Grad) 
Stefanovecki Zavoj II. L-M-3 
Stefanovecki Zavoj III. M-4 
Stefan jska ulica L-1 

Stoosova ulica 1-4 

Strigina ulica 1-5 

Strigorska ulica B-3 

Strosmajerov trg ^ G-5 

Strosmajerovo setaliste F-4 
Subiceva ulica H-4-5 

Sublinov breg (opc. Susedgrad) 
Sulekova ulica 1-4 

Sumetlicka ulica G-6 

Sumski Precac E-1 

Sumski put C-3 

Susnjici (opc. Maksimir) 

Svarcova ulica 1-4 


Svearova ulica G-5 

Svelicev Jarak A-B-d 

Taborska ulica D-6 

Talani (opc. Crnomerec) 

Talovceva ailica E-5 

Tarska ulica D-M 4 

Tepecicev Klanac F-4 

Teslicka ulica D-3 

Teslina ulica 
Tesanjska ulica 
Teskovec (opc. Susedgi'ad) 

Teskovec odvojak 

(opc. Susedgrad) 

Timocka ulica 

Titogradska ulica C-o b 

Tkalciceva ulica F-* 

Tolminska ulica a 

Tomaseviceva ulica J-4 

Tomasiceva ulica G-5 

Tomiceva ulica F-4 

Tomislavov trg G-5 

Tomislavova ulica B-C-o 

Tomsiceva ulica 

(opc. Maksimir) J-4 
Topnicka ulica C-4 

Topolcica (opc. Suseagrad) 

Topolnica D"® 

Topolnica I. (opc. Susedgrad) 
Topolnica II. (opc. Susedgrad) 
Topolovacka ulica L-1 

Topuska ulica C-5-6 

Torbarova ulica G-3 

Tosovac . 

Tot (opc. Maksirnir) 

Trakoscanska ulica D-E-G 

Tratina I. — IV. 

(opc. Susedgrad) 
Travnicka ulica 
Trbovljanska ulica D-2 

Trdice 

Trdice Male (opc. Susedgrad) 


Trdice Velike A-^ 

Trebevicka ulica B-6 

Trebinjska ulica E-7 

Trepcanska ulica L-2-3 

Trescak C-D-2 

Tresnjevacki trg E-6 

Trg bratstva i jedinstva F-5 

Trg Francuske republike E-5 
Trg Joze Vlahovica G-5 

Trg Marka Creskovica G-4 

Trg marsala Tita" F-5 

Trg E.epublike F-G-4 

Trg sijecanjskih zrtava 1945. 

B-4 

Trg zrtava fasizma G-5 

Tridesetcetvrte divizije 

odvojak I. D“4 

Tridesetcetvrte divizije 

odvojak III. — V- _ B-3 

Tridesetcetvrte divizije 
ulica 

Triglavska ulica C-7 

Trinaeste proleterske brigade 
ulica B-1-2-3-4 

Trnac 

Trnava L— VII. 

Trnavacka c. (opc. Maksimir) 
Trnavska ulica ,^7“! 

Trncicev put (opc. Medvescak) 
Trnoviticka ulica M-3 

Trnskoga ulica 

Trnjanska cesta G-6-7 

Trnjanske Ledine I. — ^VI. 

F-G-7 

Trnjanski Nasip G-7 

Trnjanski Nasip I.— V. G-H-/ 
Trnjanski Zavoj I.— V. G-b 
Trogirska ulica C" < 

Trokut I.— VII. (opc. Trnje) 
Trpimirova ulica G 5 

. Trsatska ulica D-b 

Trsje ^ 


C-7 

(opc. Trnje) 
G“5 
D-6 
C-2 
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Trstenicka ulica C-6 

TrSdanska ulica B-5 

Tr^ska ulica D-6 

Trzna ulica Li-M-2-3 

Tucmani (opc. Vrapce) 

Tuheljska ulica C-5 

Turcini (opc. Maksimir) 

Turopoljska ulica J-5 

Tuskanac F-2-3-4 

Tuskanova ulica H-5 

Tuzlanska ulica L<-2 

Tvornicki put (opc. Susedgrad) 
Tvrtkova ulica H-5 

Ucka ulica C-D-6 

Udbinska ulica D-6 

Ugl.iariiska ulica H-6 

Ukrinska ulica G-6-7 

Ulica X. korpusa D-4 

Ulica 29. X. 1918 F-4 

Ulica 8. maja 1945. F-G-5 

Unacka ulica F-7 

Unska ulica F-6 

Uskocka ulica C-6 

Usorska ulica G-7 

Usorska ulica I. — ^V. G-7 

Utiesinoviceva ulica H-4 

Utovec (opc. Maksimir) 

UziCka ulica C-6 

Vakufska ulica 
Valdecova ulica 
Valpovadka ulica 
Val.iavceva ulica 
Vardarska ulica 
Vareska ulica 
Vatrogasna ulica 
Vatrogasne stube 
Veberova ulica 
Vecerini (opc. Maksimir) 

V^lebitska ulica C-7 


Velebitska ulica II. C-7 

Velenska ulica L-2 

Velike Putine 

(op6. Susedgrad) 
Veliki Cebici (opc. Maksimir) 
Veliki Dol H-2 

Velikogoricka ulica I-J-6-7-8 
Velikogoricki odvojak I. — II. 

J-7 

Velikogoricki odvojak III. J-8 
Veprinacka ulica D-7 

Veslacka cesta E-7-8 

Vetraniceva ulica H-6 

Vidikovac D-3 

Vidovfica B-1-2 

Vidov5ica I. (opd. Gornji Grad) 
Vidovecka ulica D-5-6 

Vidovgradska ulica C-D-7 
Vidovidi (opc. Maksimir) 

Viienac F-3 

Vila Rebro (opc. Medvesdak) 
Vilharova ulica 

(opd. Susedgrad) 
Vinagorska ulica C-5 

Vinec (opd. Maksimir) 

Vince (opc. Gornji Grad) 

Vincekov Breg 

(opd. Maksimir) 
Vinicka ulica D-6 

Vinkovadka ulica B-6 

Vinkovideva ulica G-3-4 

Vinobreska ulica 

(opc. Susedgrad) 
Vinodolska ulica (Dubrava) 

M-2-3 

Vinodolska ulica C-6 

Vinogradi D-3 

Vinogradska cesta D-E-3-4 
Virjanska ulica B-6 

Virovitidka ulica 


Virovitidka ulica (Dubrava) 
M-3 

Virovska ulica L-3 

Visoka ulica F-4 

Visegradska ulica D-6 

Viska ulica 1-6 

Visnjevac C-6 

Visnjevacka ulica M-4 

Visnjica E-4 

Visnjicke stube E-4 

Vitezoviceva ulica F-4 

Vivodinska ulica B-6 

Vlasicka ulica B-6 

Vlaska ulica G-H-4 

Vocarska cesta G-H-4 

Vocarski prit C-6 

Vocinska ulica E-6 

Vocrijak (Susedgrad) B-C-3 

Vocnjak (Crnomerec) C-4 

Vodenica 

(opc. Medvescak i Gornji Grad) 
Vodicka ulica L-2 

Vodnikova ulica F-’5 

Vodnjanska ulica 

(opc. Dubrava) 
Vodnjanska ulica C-5 

Vodopijin Breg 

(opc. Susedgrad) 
Vodovodna ulica D-5 

Vojnidka ulica (opc. Dubrava) 
M-4 

Vojnicki put C-4 

Vojnoviceva ulica H-5 

Voloderska ulica J-5 

Voltino B-6 

Voncinina' ulica G-4 

Vramdeva ulica G-4 

Vranciceva ulica G-3 

Vranducka ulica E-6-7 

Vranicanijeva ulica F-4 

Vranovina H-6 


Vranovlnski ogranak 1. — III. 

H-6 

Vranska ulica B-7 

Vranjice M-4 

Vranjicka ulica 

(opc. Dubrava) M-4 
Vrapcanska Draga 

(op'^. Susedgrad) 
Vrapcanska Putina 

(opc. Susedgrad) 
Vrapde (opc. Susedgrad) 

Vrapce Donje 

(opc. Susedgrad) 
Vrapce Gornje 

(opc. Susedgrad) 
Vrazovo setaliste F-4 

Vrbani A-7 

Vrbaniceva ulica H-5 

Vrbanjska ulica G-G 

Vrbaska ulica F-G-6 

Vrbik (Trnje) F-6-7 

Vrbik L, VII., VIII., IX., X. 

F-6 

Vrbik II., III., IV., V., VI., XI. 

F-7 

Vrbj e (opc. Susedgrad) 

Vrbnicka ulica C-7 

Vrbovska ulica B-6 

Vrbovecka ulica E-5-6 

Vrgoracka ulica C-7 

Vrhovcev Vijenac 1-3 

Vrhovinska ulica B-7 

Vrhovinska ulica 

(opc. Dubrava) M-4 
Vrhovec D-1-2-3-4 

Vrlicka ulica D-7 

Vrpoljska ulica M-3 

Vrtic I. 

Vrtic II. 

Vrtljarska ulica D-4 

Vrtni put (opc. Pescenica) 
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Vrtni put I. — IV. 


Zavrsje 

A-1-2-3 

(opc. 

Pescenica) 

Zavrsje Donje I. 

A-B-2-3 

Vucak (opc. 

Susedgrad) 

Zavrsje Donje II. 

A-2 

Vucanska ulica 

G~6 

Zavrtnica 

H-J-5-6 

Vujic Petra i Marije ulica 

Zdenacka ulica 

L-1 

(opc. 

Susedgrad) 

Zeleni Kut 

J-2 

Vugrovecka ulica 

J-5 

Zelengaj 

E-F-2-3-4 

Vukasoviceva ulica 

D-4 

Zelengorska Poljana F-6 

Vukeliceva ulica 

1-4 

Zelengradska ulica 

D-7 

Vukomeracka cesta 

M-4-5 

Zelenjak 

H-4 

Vukomerec I. 

L-M-5 

Zelinska ulica 

F-6 

Vukomerec II. i III. L-5 

Zemunicka ulica 

C-D-7 

Vukomerec IV. i V. 

M-5 

Zemunska ulica 

B-C-6 

Vukovarska ulica 

M-3-4 

Zenicka ulica 

B-6 

Vukovarska ulica 

B-6 

Zetska ulica 

M-3 

Vukoviceva ulica 

D-5 

Zeverka (opc. 

Susedgrad) 

Vuljarov brijeg 


Zeverka I. (opc. 

Susedgrad) 

(opc. 

Maksimir) 

Zlarinska ulica 

H-I-6 

Vumelje (opc. 

Maksimir) . 

Zlatarska ulica 

C-5 

Vunarici (opc. 

Susedgrad) 

Zlatiborska ulica 

M-3 

Vurovcice 

C-D-6-7 

Zmajanska ulica 

H-I-6 



Zmajevac 

G-2 

Zabocka ulica 

C-5 

Znikina ulica 

G-3 

Zadarska ulica 

D-E-7 

Zoraniceva ulica 

H-6 

Zagorska ulica 

C-D-5 

Zoricicev trg 

J-K-4 

Zagorska ulica II. 

C-5 

Zorkovacka ulica 

D-6 

Zagorska ulica III. 

C-5 

Zrinskog Nik ole trg G-5 

Zagrebacka cesta A 

-B-C-4-5-6 

Zrinskog ulica 

B-5 

Zagrebacki ogranak A-6 

Zrmanjska ulica 

F-7 

Zaharova ulica 

H-I-5 

Zrmanjski ogranak 

F-6-7 

Zajceva ulica 

H-3-4 

Zvecaj (opc. Medvescak) 

Zakmardijeve stube 

1 F-4 

Zvecajska ulica 

D-6 

Zaluka (opc. 

Susedgrad) 

Zvonarnicka ulica 

G-4 

Zamorski Breg 

D-2 

Zvonigradska ulica 

D-6-7 

Zamenhofova ulica 

F-4 

Zvornicka ulica 

E-6 

Zapresicka ulica 

C-4-5 



Zatisje 

D-4 

Zagarova ulica (opc. Vrapce) 

Zavidovicka ulica 

L-2-3 

Zigroviceva ulica 

1-4 

Zavjetni put 

B-2 

Zitna ulica (opc 

. Dubrava) 

Zavoj I. — VI. 

B-6 

Zitnjacka cesta 


Zavojna ulica 

G-4 

(opc. 

Pesdenica) 


2B 



^itnjak (opc. Pescenica) Zumberacka lilica D-6 

Zitnjak-Bogdani Zupanici C-8 

(opc. Pescenica) Zupanova ulica J-4 

Zitnjak-Kovacici Zupanjska ulica B-6 

(opc. Pescenica) Zurkovska ulica C-7 

Zitnjak-Martinci Zuti Dol (opc. Dubrava) 

(opc. Pescenica) Zutnicka ulica C-5 


TRAMVAJSKI SAOBRACAJ 

A) STALNE LINIJE 

(prva tramvajska kola krecu s krajnjih stanica radnim danom 
u 5,00 sati, a u nedjelju i blagdanom u 5,35 sati, 

Posljednja kola krecu s Trga Republike u 23,45 sati u pravcu 
svih krajnjih stanica, sa kojih krecu u 24,00 sati u spremiste.) 

LINIJA BROJ 1 
(Saobraca prema potrebi) 

Crnomerec — Trg Republike — Maksimir 

Prolazi ulicama: Crnomerec — Ilica — Trg Republike 

— Jurisiceva ulica — Draskoviceva ulica — Vlaska ulica 
Kvaternikov trg — ■ Maksimir (i obratno) 

S t a n i c e : Crnomerec — Selska cesta. Ulica Pavleka Miskine 

— Vodovodna ulica, Mandalicina ulica — Slovenska ulica, 
Nad Lipom — Ljubljanska ulica — Britanski trg — Franko- 
panska ulica — Trg Republike — Draskoviceva ulica, Juri- 
siceva ulica — Vlaska ulica, Sostariceva ulica — Krasova 
ulica, Petrova ulica — Kvaternikov trg — Sulekova ulica, 
Masiceva ulica — Harambasiceva ulica, Jordanovac — Buko- 
vacka cesta, Svetice — Maksimir. 

LINIJA BROJ 2 

Zapadni kolodvor — Trg Republike — Glavni kolodvor 
Branimirova ulica 

Prolazi ulicama; Zapadni kolodvor — Hanuseva ulica 

— Ljubljanska ulica — Ilica — Trg Republike — Praska 
ulica — Zrinjski trg — Strosmajerov trg — Tomislavov trg 
(Glavni kolodvor) — Branimirova ulica (i obratno) 
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S t a n i c e : Zapadni kolodvor, Hanuseva ulica ' — Hanuseva 
ulica, Klaiceva ulica — Ljubljanska ulica, Ilica — Britanski 
trg — Frankopanska ulica — Trg Republike — Brace Kavu- 
rica ulica — i Glavni kolodvor — Draskoviceva ulica — Bra- 
nimirova ulica, Kruziceva ulica. 

LINIJA BROJ 4 

Kvaternikov trg — Trg Republike — Zitnjak 

Prolazi ulica m a: Kvaternikov trg — Vlaska ulica — 
Draskoviceva ulica — Jurisiceva ulica — Trg Republike — 
Ilica — Frankopanska ulica — Trg Marsala Tita — Roose- 
veltov trg — Savska cesta — Beogradska ulica — Zitnjak 
(i obratno) 

S t a n i c e : Kvaternikov trg — Petrova ulica, Krasova ulica — 
Vlaska ulica, Sostariceva ulica — Draskoviceva ulica, Juri- 
siceva ulica — Trg Republike — Frankopanska ulica — Trg 
Marsala Tita, Rooseveltov trg — Jukiceva ulica, Vodnikova 
ulica — Zagrebacki Velesajam — Savska cesta — Koranska 
ulica — Miramarska cesta — Trnjanska cesta — Kruge ■ — 
Strojarska cesta — Olibska ulica, Budmanijeva ulica — Rad- 
nicka cesta — Heinzelova ulica (sajmiste) — Donje Svetice — 
Ferencica — Tvornica »Ghetaldus« — Zitnjak (Gradska mlje- 
kara) — Zitnjak (Prvomajska tvornica), 

LINIJA BROJ 7 

Kvaternikov trg — Trg Republike — Sajmiste 

Prolazi ulicama: Kvaternikov trg — Vlaska ulica — 
Draskoviceva ulica — Jurisiceva ulica — Trg P.epublike — 
Ilica — Frankopanska ulica — Trg Marsala Tita — Roose- 
veltov trg — Savska cesta — Beogradska ulica — Sajmiste 
(Heinzelova ulica) (i obratno) 

S t a ri i c e ; Kvaternikov trg — Petrova ulica, Krasova ulica — 
Vlaska ulica, Sostariceva ulica — Draskoviceva ulica, Juri- 
siceva ulica — Trg Republike — Frankopanska ulica — Trg 
Marsala Tita, Rooseveltov trg — Jukiceva ulica, Vodnikova 
ulica — • Zagrebacki Velesajam — Savska cesta — Koranska 
ulica — Miramarska cesta — Trnjanska cesta — Kruge — 
Strojarska cesta — Olibska ulica, Budmanijeva ulica — Rad- 
niCka cesta — Sajmiste (Heinzelova ulica). 


LINIJA BROJ 9 

Ulica Rade Kondara — Trg Republike — Harambasiceva ulica 

Prolazi ulicama: Ulica Rade Koncara — Savska cesta 

— Rooseveltov trg — Trg Marsala Tita — Frankopanska ulica 

— Tlica — Trg Republike — Jurisiceva ulica — Rackoga ulica 

— - Trg Zrtava fasizma — Ulica Socijalisticke Revolucije — 
Harambasiceva ulica (i obratno) 

Stan ice: Ulica Rade Koncara, (Spremiste) — Gortanova 
ulica — Okicka ulica, Nehajska ulica — Tresnjevacki trg, 
Krapinska ulica — Ilocka ulica, Badaliceva ulica — Zagre- 
backi Velesajam — Vodnikova ulica, Jukiceva ulica — Roose- 
veltov trg, Trg Marsala Tita — Frankopanska ulica — Trg 
Republike — Jurisiceva ulica, Draskoviceva ulica — Trg 
Zrtava fasizma — Derencinova ulica, Subiceva ulica — Tu- 
skanova ulica — Heinzelova ulica — Sulekova ulica — 
Harambasiceva ulica. 

LINIJA BROJ 10 

Crnomerec — Mihanoviceva ulica — Glavni kolodvor — 
Harambasiceva ulica 

Prolazi ulicama: Crnomerec — Ilica — Ljubljanska 
ulica — Jagiceva ulica — Jukiceva ulica — Vodnikova ulica 

— Mihanoviceva ulica — Tomislavov trg (Glavni kolodvor) — 
Branimirova ulica — Draskoviceva ulica — Adzijina ulica — 
Trg Zrtava fasizma — Ulica Socijalisticke Revolucije (i 
obratno) 

Stanice: Crnomerec — Selska cesta, Ulica Pavleka Mi.skine 

— Vodovodna ulica, Mandalicina ulica — Slovenska ulica, 
Nad Lipom — Ilica, Ljubljanska ulica — Klaiceva ulica, Ha- 
nuseva ulica — Samoborska ulica, Jukiceva ulica — Savska 
cesta, Vodnikova ulica — Podvoznjak, Kumiciceva ulica — 
Tomislavov trg (Glavni kolodvor) — Branimirova ulica, Dra- 
skoviceva ulica ■ — Draskoviceva ulica, Adzijina ulica — 
Trg Zrtava fasizma — Derencinova ulica, Subiceva ulica — 
Tuskanova ulica — Heinzelova ulica — Sulekova ulica — 
Harambasiceva ulica. 
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- LINIJA BROJ 11 

Crnomerec — Trg Repiiblike — Dubrava 

Prolazi ulicama: Crnomerec — Ilica — Trg Republike 

Jurisiceva ulica — Draskoviceva ulica — Vlaska ulica 

Kvaternikov trg — Maksimirska cesta — Maksimir — Du- 
brava (i obratno) 

S t a n i c e : Crnomerec — Selska cesta, Ulica Pavleka Miskine 

Vodovodna ulica, Mandalicina ulica — Slovenska ulica, 

Nad Lipom — Ljubljanska ulica — ■ Britanski trg — Franko- 
panska ulica — Trg Republike — Draskoviceva ulica, Juri- 
siceva ulica — Vlaska ulica, Sostariceva ulica — Krasova 
ulica, Petrova ulica — Kvaternikov trg — Sulekova ulica, 
Masiceva ulica — Harambasiceva ulica, Jordanovac Buko- 
va6ka cesta, Svetice — Maksimir — Jakiceva ulica — Ravmce 
— Dubrava 

LINIJA BROJ 12 

Ulica Rade Koncara — Mihanoviceva ulica — Gla\Tii kolodvor 
Maksimir 

Prolazi ulicama; Ulica Rade Koncara Savska cesta 

Vodnikova ulica — Mihanoviceva ulica — Tomislavov trg 

(Glavni kolodvor) — Branimirova ulica — Draskoviceva ulica 

Vlaska ulica — Kvaternikov trg — Maksimirska cesta 

Maksimir (i obratno) 

S t a n i c e ; Ulica Rade Koncara (Spremiste) — Gortanova 
ulica — Okicka ulica, Nehajska ulica — Tre3njeva6ki trg, 
Krapinska ulica — Ilocka ulica, Badaliceva ulica — Zagre- 
backi Velesajam — Vodnikova ulica, Jukiceva ulica — Pod- 
voznjak, Kumiciceva ulica — Tomislavov trg (Glavni kolo- 
dvor) — Branimirova ulica, Draskoviceva ulica — Adzijina 
ulica, Ulica 8. maja 1945. — Jurisiceva ulica — Vlaska ulica, 
Sostariceva ulica — Krasova ulica, Petrova ulica — Kvater- 
nikov trg — Sulekova ulica, Masiceva ulica — Harambasiceva 
ulica, Jordanovac — Bukovacka cesta, Svetice — Maksimir, 


LINIJA BROJ 13 
Sostariceva ulica — Mirogoj 

(Privremeno ne saobraca) 

Prolazi ulicama; Sostariceva ulica — Ribnjak — Me- 
dvnscak — Gupceva Zvijezda — Mirogojska cesta — Mirogoj 
(i obratno) 

St an ice; Sostariceva ulica, Vlaska ulica — Gregorjanceva 
ulica, Degenova ulica — Belostenceva ulica — Sinkoviceva 
ulica — Gup5eva Zvijezda — Mirogoj. 


LINIJA BROJ 14 
Savski most — Trg Republike - 


Mihaljevac 


Prolazi ulicama: Savski most — Savska cesta — Roose- 
veltov trg — Trg Marsala Tita — Frankopanska ulica — Ilica 

— Trg Republike — Jurisiceva ulica — Draskoviceva ulica 

— Sostariceva ulica — Ribnjak — ■ Medvescak — Gupceva 
Zvijezda — Medvescak — Mihaljevac (i obratno) 

Stanice: Savski most — Horvacanska cesta — Veslacka 
cesta — Nova cesta, Odranska ulica — Savska cesta (skola) — 
Beogradska ulica — Zagrebacki Velesajam — Vodnikova 
ulica — Rooseveltov trg, Trg Marsala Tita — Frankopanska 
ulica — Trg Republike — Jurisiceva ulica, Draskoviceva ulica 

— Vlaska ulica, Sostariceva ulica — Gregorjanceva ulica, De- 
gonova ulica — Belostenceva ulica — Sinkoviceva ulica — 
Gupceva Zvijezda — Medvescak (kbr. 137) — Mirkovac, Jan- 
driceva ulica — Mihaljevac. 

LINIJA BROJ 21 
Mihaljevac — Tunel 

Prolazi ulicama: Mihaljevac — duz Gracanske ceste do 
Dolja (Tunel) 

Stanice: Mihaljevac — • Maldinovac — Gracani — Dolje ■ 
TuneL 
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ft) no6ne LINIJE 

(saobracaju od 24,00 sata do 2,00 sata) 

L.INIJA BROJ 25 

Crnomerec — Trg Republike — Glavni kolodvor — Maksimir 

Prolazi ulicama: Crnomerec — Ilica — Trg Republike 

— Praska ulica — Zrinjski trg — Strosmajerov trg — Tomi- 
slavov f g (Glavni kolodvor) — Branimirova ulica — Drasko- 
viceva ulica — Vlaska ulica — Kvaternikov trg — Maksimir- 
ska cesta — Maksimir (i obratno) 

St a ni c e : Crnomerec — Selska cesta, Ulica Pavleka Miskine, 
Vodovodna ulica, Mandalicina ulica — Slovenska ulica, Nad 
Lipom — Ljubljanska ulica — Britanski trg — Frankopanska 
ulica — Trg Republike — Brace Kavurica ulica — Tomislavov 
tr'^ (Glavni kolodvor) — Branimirova ulica, Draskoviceva 
ulica — Adzijina ulica, Ulica 8. xiiaja 1945. — Jurisiceva ulica 

— Sostariceva vdica, Vlaska ulica — Krasova ulica, Petrova 

ulica Kvaternikov trg — Sulekova ulica, Masiceva ulica — 

Harambasiceva ulica, Jordanovac — Bukovacka cesta, Sve- 
tice — Maksimir. 

LINIJA BROJ 30 

Ulica Rade Koncara — Trg Republike — Glavni kolodvor 
Gupceva Zvijezda 

Prolazi ulicama: Ulica Rade Koncara — Savska cesta 
Roo<ieveltov trg — Trg Marsala Tita — Frankopanska ulica — 
Ilica — Trg Republike — Praska ulica — Zrinjski trg — 
Strosmajerov trg — Tomislavov trg (Glavni kolodvor) — 
Branimirova ulica — Draskoviceva ulica — Sostariceva ulica 

— Ribnjak — Medvescak — Gupceva Zvijezda (i obratno) 

S t a n i c e : Ulica Rade Koncara (spremiste) — Gortanova ulica 

— Okicka ulica, Nehajska ulica — Tresnjevacki trg, Krapin- 
ska ulica — Ilocka ulica, Badaliceva ulica — Zagrebacki 
Velesajam — Vodnikova ulica, Jukiceva ulica — Rooseveltov 
trg, Trg Marsala Tita — Frankopanska ulica — Trg Repu- 
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blike — Brace Kavurica ulica — Tomislavov trg (Glavni ko- 
lodvor) — Branimirova ulica, Draskoviceva ulica — Adzijina 
ulica, Ulica 8. maja 1945. — Jurisiceva ulica — Sostariceva 
ulica, Vlaska ulica — Gregorjanceva ulica, Degenova ulica — 
Belostenceva ulica — Sinkoviceva ulica — Gupceva Zvijezda 

C) POVREMKNE LINIJE 
LINIJA BROJ 6 

Ulica Rade Koncara — Glavni kolodvor — Kvaternikov trg 

(u obratnom smjeru saobraca kao stalna linija broj 12) 

LINIJA BROJ 8 
saobraca u 4 alternative i to: 

Zitnjak — Trg Republike — Maksimir 
Sajmiste — Trg Republike — Maksimir 
Ulica Rade Koncara — Trg Republike — Maksimir 
Savski most — Trg Republike — Maksimir 
(u obratnom smjeru saobraca kao stalna linija broj 4, 7, 12 i 14) 

LINIJA BROJ 16 
saobraca u 2 alternative i to: 

Zitnjak — Trg Republike — Trg Zrtava fasizma 
Sajmiste — Trg Republike — Trg Zrtava fasizma 

(u obratnom smjeru saobraca kao stalna linija broj 4 i 7) 

LINIJA BROJ 20 

Mihaljevac — Trg Republike — Zapadni kolodvor 

(u obratnom smjeru saobraca kao stalna linija broj 14) 
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ATJTOBtJSNI SAOBRACAjf 

Liinija Crnomerec — Vrapce 

St an ice: Crnomerec — Ulica XIII. proleterske brigade 
Roginina ulica — Vrapce (opcina). 

Radnim danom: Prva kola krecu iz Crnomerca u 4,35 sati, 
a posljednja u 23,15 sati i to do 8,15 sati svakih 7 minuta od 
8,15 do 14,05 sati svakih 10 minuta, od 14,05 do 15,10 sati svakih 
7 minuta, od 15,10 do 21 sat svakih 10 minuta i dalje svakih 
15 minuta. 

Nedjeljom: Prva kola krecu iz Crnomerca u 5,48 sati, a 
posljednja u 23,15 sati. 

Linija Crnomerec — Podsused 

Stan i c e : Crnomerec — Vrapce bolnica — Stenjevec — Gaj- 
nice — Jankomir — Goljak-Bizek — Podsused. 

Radnim danom: Prva kola krecu iz Crnomerca u 4,25 sati, 
a posljednja u 23,05 sati i to do 8,20 svakih 10 minuta, od 
8,20 do 20,00 sati svakih 17 minuta, od 20,00 dalje svakih 
30 minuta. 

iMedjeljom: Prva kola krecu iz Crnomerca u 5,40 sati, a 
posljednja u 22,15 sati. 

Linija Britanski trg — Pantovcak — Prekrizje 

• S t a n i c e : Britanski trg — Hercegovacka ulica — Goljak — 
Pantovcak 162 — Pantovcak 198 (uvjetno) — Prekrizje. 

Radnim danom: Prva kola krecu sa Britanskog trga u 
4,55 sati, a posljednja u 22,22 sati i to do 7,25 svakih 30 mi- 
nuta, od 8,00 do 12,40 svakih 40 minuta, od 12,40 do 16,00 sati 
svakih 35 minuta, od 16,00 dalje svakih 40 minuta. 

Nedjeljom: autobus ne saobraca. 

Linija Britanski trg — Cmrok 

St an ice: DjeCji dom — KovaCiceva ulica — Paunovac 
Vijenac — Tuskanac br. 61 — Cmrok. 

Radnim danom: Prva kola krecu sa Britanskog trga u 
4,45 sati, a posljednja u 22,20 sati i to do 7,45 svakih 30 mi- 
nuta, u 8,20, te od 9,00 do 13,00 svakih 40 minuta, od 13,00 do 
16,00 svakih 30 minuta i od 16,00 sati dalje svakih 40 minuta. 

Nedjeljom: autobus ne saobraca. 
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Linija Mihaljevac — Sestine 

Stanice : Mihaljevac — Mlinovi 71 — Mlinovi 100 (uvjetno) 
■ — Sestine. 

Radnim danom: Prva kola krecu sa Mihaljevca u 4,35 
sati, a posljednja u 22,45 sati i to do 7,30 svakih 10 minuta, 
od 8,00 do 14,00 sati svakih 30 minuta, od 14,00 do 17,00 svakih 

12 minuta L od 17,00 sati dalje svakih 30 minuta. 
Nedjeljom: Prva kola krecu sa Mihaljevca u 7,00 sati, a 

posljednja u 21,00 sati i to svakih 40 minuta. 

Linija Kvatemikov trg (Srapceva ul.) — Kozjak 

Stanice : Srapceva ulica — Lascinska cesta — Labudovac 
— Drenovac — Jordanovac — Lascinska cesta — Rebar — 
Kozjak. 

Radnim danom: Prva kola krecu iz Srapceve ulice u 
4,45 sati, a posljednja u 21,45 sati i to do 7,45 sati svakih 

13 minuta, a od 7,45 dalje svakih 30 minuta. 

Nedjeljom: autobus ne saobraca. 


Linija Maksimir — Markusevac 

Stanice : Maksimir — Svetosimunska ulica — Rasadnik — 
StefanoveSka ulica broj 22 (uvjetno), Dotrscina — Stefanovec 
— Markusevac. 

Radnim danom: Prva kola krecu iz Maksimira u 4,25 
sati, a posljednja u 21,50 sati i to do 7,00 sati svakih 20 mi- 
nuta, a od 7,00 dalje svakih 50 minuta. 

Nedjeljom: Prva kola krecu iz Maksimira u 6,08 sati, a 
posljednja u 20,15 sati u razmaku od 60 minuta. 

Linija Dubrava — Studentski grad 

Stanice: Dubrava — Dankovecka ulica — Studentski grad. 

Radnim danom: Prva kola krecu iz Dubrave u 4,41 sati, 
a posljednja u 23,00 sati i to do 6,50 svakih 20 minuta, od 
7,15 do 13,45 sati svakih 30 minuta, od 14,10 do 14,50 svakih 
20 minuta i od 15,15 dalje svakih 30 minuta, 

Nedjeljom: autobus ne saobraca. 
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Linija Dubrava — Miroseva<i 

(Privremeno ne saobraca) 

S t a n i c e : Dubrava — Oporovecka ulica (uvjetno) — Miro- 
sevac. 

Radaim danom: autobus vozi prema potrebi bez voznog 
re da obicno od 13 do 16 sati. 

Nedjeljom: autobus ne saobraca. 


Linija Dubrava — Sesvete 

S t a n i c e : Dubrava — Dankovecka ulica — Culinecka ulica 

Retkovec — Sesvete (sajmiste) — Sesvete (tvornica Badel) 

— Sesvete — Ivanja rijeka (uvjetno) — Sesvete. 

Radnim danom: Prva kola krecu iz Dubrave u 4,35 sati, 
a posljednja u 21,10 sati i to do 8,00 sati svakih 20 minuta, 
od 8,00 do 14,00 sati svakih 44 minuta, od 14,20 dO' 16,00 sati 
svakih 20 minuta i od 16,30 do 21,10 sati svakih 44 minuta. 

Nedjeljom: Prva kola krecu iz Dubrave u 6,00 sati, a po- 
sljednja u 21,00 sati u razmaku od 45 minuta. 


Sti 


Liinija Kvatemikov trg — ^ Sajmiste 

inice: Kvatemikov trg — Ulica Soc. revolucije — Vete- 


rinarski fakultet — Sajmiste. 

Radnim danom: Prva kola krecu sa Kvaternikovog trga 
u 5,15 sati, a posljednja u 18,30 sati i to do 6,55 sati svakih 
20 minuta, od 7,40 do 13,40 sati svakih 30 minuta, od 14,15 do 
15,35 sati svakih 20 minuta, od 16,00 sati dalje svakih 30 mun. 

Nedjeljom: autobus ne saobraca. 

Linija Savski most — Remetinec 

Stanice: Savski most — Remetinec — skola (uvjetno) — 
Remetinec — tvornice. 

Radnim danom: Prva kola krecu ujutro sa Savskog mosta 
u 5,25 sati, a posljednja u 6,25 i to svakih 15 minuta. O podne 
krecu kola sa Savskog mosta u 1(3,40, zatim, 14,17 i 14,35 sati, 
a navecer u 21,40 i 22,12 sati. 

Nedjeljom: autobus ne saobraca. 
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Linija Savski most — Stupnik 

Stanice: Savski most — Remetinec — Blato — Leskovac — 
Lucko — Lucko Aerodrom — Stupnik — Stupnik Gornji. 

Radnim danom: Prva kola krecu sa Savskog mosta u 4,35 
sati a posljednja u 21,00 sati i to u. 4,35, 5,25, 6,15 7 35 9 00 
10,30, 12,00, 13,00, 13,50, 14,55, 15,40, 17,00, 18,20, 19,45’ 21,00 sati! 

Nedjeljom: autobus ne saobraca. 

Linija Bukovacka cesta — Remete 

Stanice: Bukovacka cesta — Jurja Ves — Bukovadka 130 — 
Bukovacka 150 — Remete Zadruga — Beli Kipi — Remete 
(Skender) 

Radnim danom: Prva kola krecu od Bukovacke c. u 4,40 
sati a posljednja u 22,40 sati i to do 7,00 sati svakih 20 mi- 
nuta, od 7,00 sati do 13,00 sati svakih 60 minuta, od 13,00 do 
16,00 sati svakih 20 minuta i od 16,00 do 22,40 sati svakih 
60 minuta. 

Nedjeljom : Prva kola krecu od Bukovacke c. u 7,00 sati i 
saobracaju svakih 60 minuta do 21,00 sati. 


Tomiceva ulica 


USPINJACA 

Strosmajerovo setaliste (Gornji ' Grad)i 


Saobraca: radnim danom od 6,30 do 21,00 sati i nedjeljom 
od 7,00 do 21,00 sati. 
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UGOSTITELJSKE RADNJE 


Hoteli 

»Beograd«, Petrinjska ul. 71 
»Bristol«, Gajeva ul. 12 
»Central«, Branimirova ul. 3 
»Dubrovnik«, Gajeva ul. 1 
»Esplanade«, Mihanoviceva 1 
»Goranin«, Jurisiceva ul. 6 
»Imperijal«, Frankopanska 8 
»Istra«, Ljubljanska ul. 33 
»Jadran«, Vlaska ul. 50 
»Palace«, Strosmajerov trg 10 

Prenocista i konacista 

»Obrtnicka restauracija i ko- 
naCiste«, Ilica 49 
»Radnicko konaciste«, Heinze- 
lova ul. 78a 

Kavane 

»Corso«, Gunduliceva ul. 2 
»Dubrovnik«, Gajeva ul. 1 
»Esplanade«, Mihanoviceva 1 
»Gradska 'kavana«, Trg Repu- 
blike 10 

»Jadranka«, Beogradska ul. 56 
»Bled«, Meduliceva ul. 2 
»Kazaligna kavana«, Trg Mar- 
sala Tita 1 

»Mala kavana«, Ul. Socijali- 
sticke Revolucije 11 
»Narodna kavana«, Ul. Rade 
Koncara 80 

»Palace hotel«, Strosmajerov 
trg 10 

»Pescenica«, Ul. Socijalisticke 
Revolucije 17 
»Splendid«, Zrinjevac 15 


Restauracije 

»Bojana«, Marticeva ul. 17 
»Dobra domacica«, Fijanova 7 
»Dolac«, Dolac 1 
»Dubravka«, mlijecna resta- 
uracija, Margaretska 3 
»Dva goluba«, Maksimirska 7 
»Dva ribara«, Preradoviceva 
ul. 11 

»Frankopan<c, Frankopanska 4 
»Gacka«, Lenjinov trg 6 
»Gaj«, Heinzelova ul. 46 
»Gornji grad«, Cirilometodska 
ul. 2 

»GraCani«, Ul. B. Adzije 1 
»Gradski podrum«, CesarCeva 
ul. 2 

»Gric«, Kvaterni'kov trg 1 
»Grozd«, Savska c. 179 
»Hercegbosna«, Gajeva ul. 3a 
»Hotel Beograd«, Petrinjska 71 
»Hotel Central«, Branimirova 
ul. 3 

»Hotel Dubrovmk«, Gajeva 1 
»Hotel Esplanade«, Mihanovi- 
ceva ul. 1 

»Istra«, Ljubljanska ul. 33 
»Jadran«, Vlaska ul. 50 
»Jedinstvo«, Samoborska 129 
»Klaonica«, Heinzelova ul. 66 
»Knin«, Ul. B. Kavurica 25 
»Kod Potoka«, Tkalciceva ul. 5 
»Kolodvorska restauracija«, 
Glavni kolodvor 
»Kornat«, Gajeva ul. 9 
»Kvarner«, Frankopanska 8 
- »Labud«, Ul. SocijalistiCke Re- 
volucije 124 
»Lagvic«, Sestine 
»Lika«, Heinzelova ul. 26 


»Lotrscak«, Radiceva ul. 30 
»Lova5ki rog«, Ilica 14 
»Maksimir«. Ma'ksimirski pe- 
rivoj 1 

»Medulic«, Frankopanska 13 
»Mirna«, Marticeva ul. 14 
>;Mosor«, Jurisiceva ul. 2 
»Narodna kuhinja«, Branimi- 
rova ul. 33 

»Obrtnicka restauracija«, 

Ilica 49 

»Okrugljak«, Mlinovi 16 
»Palace hotel«, Strosmajerov 
trg 10 

»Palic«, Stanciceva ul. 13 
»Pantoveak«, Britanski trg 2 
»Petrinja«, Petrinjska ul. 85 
»Pivana«, Ilica 222 


»Plavi po<irum«, Gajeva ul. 10 
»Posavina«, Branimirova ul. 1 
»Primorje«, Preradoviceva 16 
»Purgeru«, Petrinjska ul. 33 
»Rade Koncar«, Voltina 4 
»Ribnjak«, Vlaska ul. 9 
»Samoborski kolodvor«, Ul. 

Kate Dumbovic 16 
»Slavija«, Jurisiceva ul. 18 
»Tri lovca«, Mesnicka ul. 6 
»Trnje«, Buniceva ul. 15 
»Trznica«, Splavnica 2 
»Veseli kut«, Lovcenska ul. 2 
»Vinodol«, Ul. Nikole Tesle 10 
»Zagreb«, Pod Zidom 9 
»Zagrebacki plavi«, Ul. Soci- 
jalisticke Revolucije 83 
»2eljeznicar«, Petrinjska ul. 79 


KINEMATOGRAFI 


»Balkan<c, Ante Kovacica ul. 3 
»Central«, Petrinjska ul. 4 
. »Bratstvo«, Prosina5kih zrta- 
va 16 

»Jadran«, Ilica 42 
»Kalnik«, Ilica 227 
»Kosmaj«, Jurisiceva ul. 6 
»Kozara«, Ilica 90 


»Lika«, Ilica 10 
»Mosor«, Ul. Socijalisticke Re- 
volucije 63 

»Partizan«, Kvaternikov trg 3 
»Romanija«, Trnjanska c. 70 
»Sloboda«, Tuskanac 1 
»Triglav«, Okicka c. 3 
»Zagreb«, Trg Bratstva i je- 
dinstva 4 i 


kazaliSta 

kazaliste 


Hrvatsko narodno 
Trg Marsala Tita 
ZagrebaCko dramsko kazaliste 
Fran'kopa. ska ul. 10 
Kazaliste »Komedija«, Kaptol 9 


Kazaliste lutaka, Tomislavov 
trg 19 

Zagrebadko pionirsko kazaliste 
Preradoviceva ul. 16 
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I ^RAVSTVENE 

I Bolnice 

l' Bolnica za tuberkulozu, Rocke- 

i fellerova ul. 3a 

I Bolnica zeljeznicara za tuber- 

i; kulozu pluca i plucne bOr 

|| lesti, Jordanovac 104 

!| Bolnica za TBC, Zelengaj 37 

Bolnica za zarazne bolesti, Mi- 
rogojska c. 8 

Bolnica za zivcane i dusevne 
bolesti, Vrapce 

Djecja bolnica, Klaiceva ul. 18 
Djecja bolnica za TBC, Srebr- 
njak 100 

Opca bolnica, ZajCeva ul. 19 
Opca bolnica »Dra Josipa Kaj- 
fesa«, Pavleka Miskine ul. 64 
Opca bolnica »Dra Mladena 
Stojanovica«, Vinogradska c. 
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Traumatoloska bolnica, Dra- 
skoviceva ul. 19 
Vojna bolnica, Vlaska ul. 87 

STAJALISTA 

Trg Marka Oreskovica 
Glavni kolodvor 
Britanski trg 

Kvaternikov trg (Domjanice- 
va ul.) 

Ugao Petrinjske i Jurisiceve 
ulice 

Ulica A. Kovacica (pred kbr. 8) 




USTANOVE 

Klinike 

Dermatoveneroloska (za kozne 
i venericne bolesti), Salata 
Ginekoloska (za zenske bolesti 
i porodaje), Petrova ul. 13 
Interna (za unutrasnje bolesti) 
Rebro 

Kirurska, Rebro 
Neuropsihijatrijska (za zivcane 
i du§evne bolesti), Rebro 
Oftalmoloska (za ocne bolesti) 
Rebro 

Otorinolaringoloska (za bole- 
sti uha, grla i nosa), Salata 
Ortopedska, Salata 
Pedijatrijska (za djeCje bole- 
sti), Salata 

Pedijatrijska (za djeCje bole- 
sti), Rebro 

Stomatoloska (za bolesti usta, 
zubi i celjusti), Salata 

AUTOTAksiJA 

Ulica Voje KovaCevica 
Trg Bratstva i jedinstva 
Klinika Rebro 

Opca bolnica — ^ Zajceva ulica 
Opca bolnica — Vinogradska c. 
Rodiliste — Petrova ulica 
' Dubrava (pred zgradom N.O. 
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„RADE KOIMCAR" 

ETABLISSEMENTS DE CONSTRUCTION DE MACHINES ELECTRIQUES 

ZAGREB, YOUGOSLAVIE 

Telephone; 34-051 Telegrammos; Koucai, Zjgieb / Teleprinter; 02-104 / P. O. B, Zagreb 304 


PROGRAMME DE FABRICATION 


I. MACHINES ROTATIVES 

Moteurs asynchrones 

Nous fabriquons ces moteurs abrites ou fermes, a bagues. 
pour montage horizontal et vertical, avec pattes, fixation 
par bride au plateau palier, a incorporer pour toutes ten- 
sions et vitesses habituelles, avec differents demarreurs 
et pour differentes applications p. ex.; 

Moteurs normaux de petites puissances jusqu’a 
30 kW 

Moteurs normaux de puissance moyenne de 30 kVV 
a 1000 kW 

Moteurs normaux de grande puissance a partir cic 
1000 kW 

Moteurs pour incorporer 
Moteurs a double cage 

Moteurs asynchrones tripbases multivitesses 
Moteurs pour I’industrie, proteges centre I’explo- 
sion 

Moteurs pour les mines, proteges centre I'explosion 

Moteurs pour Tagriculture 

Moteurs pour les grues 

Moteurs pour I’industrie du textile, et 

Moteurs speciaux, pour usages differents. 

Machines s y n c h r o n e s 
Les alternateurs triphases a I'autoexcitation, de petites 
puissances de 7 kVA — 100 kVA, et pour tension de 
400 231 V, 50 Hz, et pour les vitesses habituelles. 
Alternateurs s>nchrones tri phases de toutes puissances 
et tensions normales et pour toute.s \-itessGs. a Tarbie 
horizontal et vertical, pour les centrales hydro- et 
thermoelectriques de toutes grandeurs. 

Moteurs synchrones a cage jusqu'O 5 kW de puissance. 
Moteurs synchrones triphases de toutes puissances, 
pour les tensions et vitesses normales. 

I\I a c h i n e s a c o u r a n t c o n t i n u 

Moteurs et generatrices de toutes puissances, pour vi- 
tesses et tension; habituelles. 

G r o u p e s t h e r m i q u e s 
Groupe rotatif de .'■oudage a I'arc jusqu'a 400 Amp. 
a courant continu et sous une tension de 30 V. 
Puissance du nioteur 10 kV 

II. TRAXSFORMATELRS 

Transformateurs de puissance 

Ils sont censtruits; Pour tension ju.squ'a 110 kV. pour 
touts rapports de transformation et couplages stan- 
dard, type :.'Interier-.: ou >>Exterieur ■ . avec ou sans 
rcglage sous charge. 

Fabrication des transformateurs en scrie jusqu'a 4 
MVA 

Fabrication des transformateurs de pui.ssance su- 
perieur de 1 IMVA. 

Transformateurs des mesures 
llcducteurs d'intensite a bain d’hui’e, a\ ec un ou 

deux noyaux. a faible volume d'h/riM. a traverse 
avoc un ou deux noyaux et pour toutes tensions 
normales. classe 0,5, 1 et 3. 

Rcducteurs de tension, a bain d'huilc. isolation uni- 
polaire ou bipolaire, pour tutes les classes 0.2. 0,5 
et 1. 

Transformateurs a rapport de transfor- 
mation variable 

III. APPAREILLAGE ELECTRIQl E POUR MOYENNE 
TENSION 

Interrupteurs et inverseurs a encastrer ou a incor- 
porer 

Interrupteurs pour les tableaux blindes 
Interrupteurs rotatifs 
Les contacteurs disjoncteurs 
Disjoncteurs 

Protection Buchholz et de pression 
Interrupteu de signalisation 
Boutons poussoir. 


Equipement d’appareils de levage 

Controllers et resistances pour controllers 
Electro-aimants et Ie.s moteurs pour degagement 
des freins 

Treuils pour les grues 

Contacteurs pour les appareils de levage 

Demarreurs de moteurs 

Demarreurs rotoriques secs et a bain d’huile 
Demarreurs rotoriques a liquide 
Rheostats de demarrage 
Supports coup-circuit fusibles 

Tableaux de commande et accessoires 

Tableau de commande et de distribution, comple- 
tement equipes, pour; cenli-ales electriques, grands 
postes de transformation, toutes autre.s installations 
industrielles et electriques. 

Equipement pour les tableaux comme boite a syn- 
chronisation, boutons de signalisation, serre-fils, 
raccords pour les barres, porte-barres, etc. 

IV. APPAREILLAGE DE HAUTE TENSION 

Sectionneur 

Sectionneurs jusqu’a 30 kV — type interieur 
Sectionneurs de 110 kV — type exterieur 

Interrupteurs aeriens jusqu'a 30 kV. 

Com man des des appareils 
Commandes a main 
Commandes pneumatiques 

Supports fusibles et cartouches 

Port barres 
Isolateurs-supports 

Disjonc teurs 

Disjoncteurs hydromaiiques de 30 kV 
Disjoncteurs hydromatiques de 30 kV et 110 kV 

V. PROJETS ET MONTAGE 

L etude d amcnagements et le montage d'insta’kttions 
completes de; 

Centrales hydro- et thermoelectriques 
Grands postes de transformation et distribution 
Equipement des laminoirs 

Installations et equipements dans toutes branches des 
industries et mines 

Transporteurs et elevateurs des toutes sortes 

Fours electriques pour tons usage 

Stations de pompage et autres applications. 

No.‘= atelier.s po.ssedent les machines et Toutillage les plus 
moderno.s. ainsi que les laboratoirs des recherches techno - 
logiques. chimiques, d'essais et de controle des matieres 
premieres et produits finals, laboratoir pour le.s mesures 
mecaniques de precision, station d'essais la plu.s moderne 
pour haute et basse tension. 

Station d'essais pour les machines et appareillage pro- 
tege centre explosion de gaz. 

Trou et tunnel pour essais d’emballement des rotors — 
des hydro- et turbo-alternateurs a I’arbrc horizonttil et 
vertical. 

Tous les essais s’effectuent selon les prescriptions inter- 
nationales actuellement en vigueur. 
Departements speciaux s'occupent avec des etudes et de 
construction des nouveaux produits et equipements. tra- 
vaillent au rythme correspondant a la technique la plus 
recente. 

Dans les ateliers travaillent les ouvriers de haute quali- 
fication places sous gbrance des technicien et des centre- 
maitres d'une grande experience technique. 
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ELECTROMOTEURS ASYNCHRONES TRIPHASES 


GfiNlgR ALITfi 

Cette liste contient les donnees pour les moteurs Nos moteurs ont la carcasse, les deux plateaux- 

de petite puissance c. a. d. de 0,4 a 30 kW, de paliers, comme les autres parties du stator en fonte 

2 a 8 poles, correspondant a une vitesse de syn- et les paliers a roulements. La carcasse est munie 

chronisme de 3000 a 750 t/m, a la frequence de d’une borne destinee a realiser une bonne raise a 

50 Hz. et pour tensions raoyennes. terre. 

Ces moteurs ont une application plus vaste dans Tous les rotors de nos moteurs, avant leur montag-e, 
I’industrie, metier et dans I’agriculture. sont mecaniquement equDibres. 

FORME 

Les moteurs dans ce catalogue sont construits avec tales c. a. d. forme de fixation par pattes a la car- 

deux plateaux paliers de forme normale B 3, pour casse, fixation par bride au plateau palier, fixation 

transmission de la puissance par courroie, par con- par bride a la carcasse, et forme pour incorporer. 

sequent tous les donnees dans ce fascicule s’enten- Les formes Cl et C 2 seront obtenues en ajoutant 

dent a ces moteurs. Cependant nous pouvons fournir troisieme palier independant du bati commun au 

les moteurs de fixation par bride au plateau palier, moteur normal a fixation par pattes, indispensable 

pour incorporer, comme les autres moteurs speciaux, pour moteurs ou la transmission s’affectue par 

mais construits toujours par les elements de mo- courroie lourde ou par engrenages. 

teurs de fabrication normale. La forme combinee B 3/B 5 provient par emploi de 

Comme indique notre tableau ci dessous, toutes les la carcasse a pattes et plateau a bride de cote d’ata- 
formes differentes, provient de 4 formes fondamen- que. La puissance normale comme les autres donnees 




eiectriques sont les memes pour toutes autres for- 
mes, eomme pour la forme fondamentale B3. vaut: 
toutes les formes des moteurs de la meme groupe 
sont identiques entre eux, c. a. d.: 

Le moteur a fixation par pattes, de forme B 3 peut 
etre utilise aussi pour les formes B 6, B 7, B 8, V 5 
et V6. 

Le moteur a fixation par bride de forme B 5 peut 
etre utilise meme pour la forme V 1 et V 3. 

Le moteur a fixation par bride de forme B 10 peut 
s’appliquer pour la forme V 10 et V 14, et enfin, 
le moteur pour I’encastrement de forme B 9 peut 
etre utilise aussi pour la forme V8 et V 9. 


Les moteurs sont construits de deux facon c. a. d. 
abrites (Modele A) et fermes (Modele Az) par re- 
froidissement a surface. 

Suivant les prescriptions VDE DIN 40050 la pro- 
tection de ces moteurs se distingue comme suit: 
Les moteurs a cage a I’axe horizontal ont une pro- 
tection correspondante a une designation P 11 (Pro- 
tection centre le contact itentionnel et centre 
I’introduction de corps solides etrangers volu- 
mineux et centre la chute verticale de gouttes 
d’eau), et les moteurs a bague de forme B3 
et B 8 une protection P 01 (sans protection centre 
I’introduction de corps solides etrangers, mais avec 
protection centre la chute verticale de gouttes 
d’eau ) , ou bien B 6 et B 7 sans aucune protection 
P 00. Les moteurs a cage a I’axe vertical, abrites ont 
une protection P 10 (Protection contre le contact 
itentionnel et contre I’introduction de corps 
solides etrangers volumineux mais sans prote- 
ction contre la chute d’eau), et les moteurs a 
bagues ont une protection P 00 (sans aucune 


Les petites differences peuvent resulter de la posi- 
tion de boite a boines; dans quelques cas exceptio- 
nels (p. e. chez moteurs avec palier a bague), les 
moteurs devront avoir les plateaux paliers tournes 
pour 90“, ou bien les moteurs pour la fixation sur 
plafon, paliers tounies pour 180". 

Genre de protection dans des cas anormaux peut 
etre outre comme il est indique dans cette liste et 
§a bien evident sur demande de client. 

Les moteurs pour fixation au plafon ou sur un plan 
de fixation vertical devront avoir un systeme de 
serrage plus rigide que les moteurs normaux. 

M C A N I Q U E 

protection). Seulement dans le cas si les moteurs a 
I’axe vertical avec bout d’arbre libre dirige vers le 
bas ont a la partie superieure un couvercle special 
pour proteger le moteur contre la chute verticale de 
gouttes d’eau. Celui est prevu avec une protection 
P 11, comme les moteurs a cage ou bien comme les 
moteurs a bagues a une protection POl. 

Les moteurs fermes ont une protection comespon- 
date a P 33 (Protection contre le contact intention- 
nel, contre la poussiere a gros grain et contre la 
projection d’eau dans toutes les directions). Ces mo- 
teurs sont done capables a fonctionner meme dans 
des locaux humides ou en plein air (p. ex. en agri- 
culture). Pour pouvoir utiliser le moteur dans des 
milieu contenant des gaz nocifs et facilement infla- 
mable, ou des vapeurs corrosives, il faut choisir les 
moteurs d’une protection speciale avec une enve- 
loppe plus robuste, protege contre explosions et 
grison. Dans le cas pared il est avantageux de nous 
consulter comme aussi pour tous autres cas excep- 
tionnels non renseignes dans ce catalogue. 


FREQUENCE 


Les moteurs abrites (A) aspirent Fair refrigerant 
axiallement de deux cotes. L’air, ensuite effleure les 
tetes d’enroulements et sort par les ouvertures me- 
nagees entre la carcasse et les paliers supports. 

Les moteurs completement fermes (Az) ont la- car- 
casse munies avec des ailettes de refroidissement 
a surface. Ventilateur. fonctionnant sans regard 


REFROIDISSEMENT 

' refrigerant au sens de rotation, est place a I’exterieur du 

j effleure les moteur et abrite par une calotte en tole. Chez les 

ventures me- moteurs a cage, le ventOateur gete le courant d’air 

supports. refrigerant vers le cote de la poulie, tandis que 

) ont la- car- chez les moteurs a bagues le sens d’air refrigerant 

roidissement est inverse, parce que le ventilateur est place sur 

sans regard le cote de la poulie. 


Les moteurs sont normalement foumis pour la fre- 
quence de 50 Hz et les donnees dans les tableaux 
ci-dessus sont valables pour cette frequence seule- 
ment. Nos moteurs peuvent fonctionner ainsi pour 
une bande de frequence entre 40 et 60 Hz. Si la 
tension applique proportionnellement a la frequenze 
est moindre ou bien plus grande. La puissance et la 
Vitesse de synchronisme varie avec la frequence. 


La Vitesse indiquee dans les tableaux de ce catalogue 
s’entendent pour la frequence de 50 Hz et pour la 
puissance nominale. Si la frequence du reseau varie, 
varie aussi la vitesse de rotation presque en fonction 
de la frequence. Si en cas d’une frequence anor- 
male, la tension ne pas change proportionnellement 
a la frequence alors le moteur doit se autrement 
bobiner. 

La variation de vitesse des moteurs a bague se fait 
par intercalage d’une resistance dans le circuit du 
rotor (resistance rotorique). La diminution de vi- 
tesse a couple constant c. a. d. la diminution de 
puissance proportionnellement a la vitesse peut etre 
tres court. Si on desire d’obtenir une diminution de 
vitesse pendant une periode du temps plus longue. 


Les valeurs de cos cp indiquees a puissance nominale, 
comme aussi pour les valeurs partielles de charge, 
, . j. , , , , 1 — cos (p 


Si la frequence par example est anormale et si la 
tension ne change pas proportioneUement, le moteur 
doit etre speeialement enroule. Les moteurs desti- 
nes pour une frequence au-dessous de 40 Hz et 
au-dessus de 60 Hz sur demande speciale. Les mo- 
teurs construits pour une frequence et tension don- 
nee peuvent etre appliques a un reseau dont la 
frequence varie de ± 5“/o. 


il faut diminuer aussi le couple c. a. d. qu’il faut 
diminuer la puissance developpee par le moteur en 
valeur plus grande que la diminution de vitesse 
aurrai lieu. 

Les couples maximum admissible a une diminution 
de vitesse permanente sont: 

Vitesse »/o 100 90 80 70 60 50 40 

Couple «/o 100 96 91 85 80 72 52 

Puissance “/o 100 86 73 60 48 36 25 

chez les machines oil le couple diminue proportion- 
nellement au vitesse de rotation (p. ex. ventilateurs, 
pompes centrifuges etc.) on peut admettre une dimi- 
nution. permanente de vitesse jusqu’au 200/0 de la 
vitesse nominale. 


Les moteurs asynchrones a cage de petite et moyen- 
ne puissance sont construits pour enclenchement 
direct (au moyen d’un interrupteur) . Pour diminuer 
le courant de demarrage on construit les rotors des 


moteurs au-dessus de 10 kW avec des rainures pro- 
fondes (rotor a amortissement de courant). Le 
tableau suivant donne les valeurs du couple et du 
courant au demarrage: 


Les puissances nominales des moteurs s’entendent 
pour un service continu et a une frequence de 50 Hz 
et sous une tension nominale. A ces conditions la 


temperature du stator suivant preseriptions 
I. F. C., ne depassera pas 70" C et celle du rotor a 
bagues 60" C, a une temperature ambiante de 40" C. 


Tension normale est 380 V et dans certains tableaux 
de cette liste on a indique encore pour quel couplags 
du stator (A ouY) sont ces moteurs fabriques. 

Les moteurs sont capables de fonctionner sans chari- 
gement de puissance a une tension, qui differe de la 
nominale dr 5% au plus. Cependant il faut savoir 


que le couple moteur et le couple de decrochage 
changent avec carre de la tension applique aux 
bornes du moteur. Les moteurs peuvent etre 
fournis pour toutes les tensions entre 110 et 500 
Volts. Dans ces cas la puissance reste la meme si 
la frequence de 50 Hz ne change pas. 





Au moment de demarrage des moteurs avec demar- 
reur etoile-triangle, (en cas des moteurs plus puis- 
sants) le courant et le couple de demarrage ont une 
valeur egale a des valeurs indiquees. Les moteurs 
qu’on desire demarrer avec Y A dernarreur, devront 
avoir les enroulements statoriques couples en A 
pour la marche normale. 

En outre le couple resistant au moment de demar- 
rage doit etre tel que le moteur commence a demar- 
rer deja en Y. Le coup de courant au moment de 
passage de Y en A est 2 a S x In. Cartouches de 
coup circuit fusibles devront etre dimensionees pour 
un courant egal 1,3 x In, et les disjoncteurs pour 
courant nominal. Si le moteur marche, pendant une 
longue periode du temps, avec 40% de la charge 
nominale, il est plus favorable de mettre le demar- 
reurYA sous position Y. Pour que le moteur dans 
ce dernier cas soit, completement protege centre 
la surcharge, coup circuit fusibles devront etre 
intercales dans des phases statoriques et non dans 
la ligne, et les cartouches devront etre choisis pour 
une intensite egale a 0,75 x In, et le disjoncteur 
preferablement 0,58 x In. 


Moteurs a bagues peuvent foumir avec un 
dernarreur, bien choisi, le couple desire, mais au 
plus egal au couple maximal. Surcharge (rapport 
entre couple de decrochage et couple nominal) varie 
de 2 a 2,5 pour les moteurs de 2 a 6 poles de ce 
catalogue et de 1,6 a 2 pour les moteurs a 8 poles. 

Isolation statorique est de classe E, et celle 
de moteurs a bagues isolation rotorique est de classe 
A. Les enroulements sont proteges centre Fair hu- 
mide et poussiereux, pourvu que la poussiere ne 
contient pas des substances conductrices. Get isola- 
tion et suffisante pour les moteurs places dans des 
locaux d’ou la condensation des vapeurs n’est pas 
permanent comme p. ex. dans des fabriques de 
bierre e. t. c. Sur demands, les moteurs peuvent 
eti-e livres avec I’isolation specials p. ex. pour les 
locaux tres huraides, dans le laiteries, dans les labo- 
ratoires. chimiques. 

L’i solution tropicals est prevue pour clima 
tropical ainsi que pour locaux a conditions semble- 
bles p. ex. blanchisseries. 


L’ARBRE ET LES PALIERS 


Les dimensions de I’arbre des moteurs sont calcu- 
lees pour assurer un service ordinaire c. a. d. marche 
sans a coups et demurrages peut frequents, avec 
couple maximum egal a environ deux fois de couple 
normal du moteurs si la transmission de la puissance 
s’effectue au moyen de courroie ou des engranages. 
Avec I’accouplement elastique direct le couple au 
demarrage peut etre environ 2,5 fois de couple nomi- 
nal. Au desir de client nous pouvons fournir les mo- 
teurs ayant le bout d’arbre anormal ou avec 2 
bouts. Le deuxieme bout d’arbre peut normale- 
ment transmettre: 

a) chez les moteurs a cage et prevu pour attaque 
directe sa puissance nominale ; e’est le meme cas 


avec transmission par courroie si le diametre de la 
poulie utilise n’est pas plus petit que le diametre 
de la poulie normal ; 

b) chez les moteurs a bagues et avec attaque 
directe, sa puissance nominale et avec I’accou- 
plement par courroie 3/3 de la puissance nominale. 
Nos moteurs ont les paliers a roulement et pour leur 
graissage il faut utiliser de la graisse d’une viscosite 
speciale. A une convention particuliere nous pouvons 
foumir les moteurs avec des paliers ordinaires a 
eoussinets, (p. ex. les moteurs pour les ascenseurs 
et pour une marche sans bruits) .- 
La force axiale maximum admissible dans les mo- 
teurs horizontaux, est: 


Grandeur du moteur. , 

(ncmibre au milieu de I’assignation de type 2 3 4 5 6 7 9 

Moteurs a cage 27 36 45 54 54 70 110 

Moteurs a bagues — — — — — 65 80 


Les moteurs a 2 poles peuvent supporter cca 
de ces forces axiales. Chez les moteurs inclines 
ou verticaux il ri’est pas permis d’ajouter aucune 
autre force axiale. Les pailers supportent seule- 


ment le poids du rotor avec la flange ou poulie. Las 
dimensions indiquees dans ce catalogue sont nor- 
males et en meme temps minimales admissibles. 














RAILS TENDEURS (GLISSIERES) 




PifiCES DfiTACHfiES DES RAILS TENDEURS 


EN CAS DE DEMANDE POUR 
prions indiquer les donnees suivantes : 

1. Type, forme et protection 

2. Puissance et service (permanent, interrompu, 
intermittence . . . o/o, a marche tres court) 

8. Vitesse en charg-e t/m: 

4. Frequence : 

5. Tension du reseau: 

6. Chez moteurs a cage : systeme de demarrage 

7. Type du rotor: 

8. Chez moteurs a bagues indiquer s. v. p. avec ou 
sans soulevement des balais. 

Dans des cas speciaux aj outer encore: 

9. a) s’il est necessaire la variation de vitesse. 

Les limites de eette variation. 

Variation de contremoment en fonction de la 
vitesse. 

La charge reelle a une vitesse donnee. 

Duree en marche sous une charge reduite. 
b) a un demarrage tres frequent, et moteur 
couple avec des machines a demarrage louide 
indiquer: 


MOTEURS ASYNCHRONES 

Nombre d’enclenchement par heure et le mo- 
ment d’inertie Pd^, avec la caracteristique du 
couple de charge en fonction de la vitesse. 

10. Isolation speciale: 

Si le milieu est tres humide, remplis de gaz 
inflamable (indiquer le gaz) ou chimiquement 
nocif. 

11. Si la temperature d’ambiance depasse 40<' C. 

12. Hauteur au-dessus du niveau de la mer depas- 
sant 1000 m : 

13. Boite a borne: normale ou pour raccordement 
par cable arme; indiquer la position de la boite: 

14. Bout d’arbre: 

Dans les cas anormals: indiquer les dimensions 
et la tolerance, avec ou sans poulie, avec un ou 
deux bouts. 

15. Accessoires (Rails tendeurs). 

En cas de reclamation ou commande de pieces 
de rechange, prions d’indiquer numero de fabri- 
cation du moteur de la plaque signaletique. 
Mesures et poids dans ce catalogue ne sont pas 
qu’approximatives. 


• notre cataloque sont mentionnes seulement a titre d’inforr 
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TRANSFORMATEUR A BAIN D'HUILE 


NOYAU 

Noyau du transformateur est composes de tole epaisseur de 0,35 n 

en alliag-e superieur, specialement choisi d’une papier mince. 


. Les toles sont isolees avec 


enroul: 

Les conducteurs sont en cuivre electrolitique 
d’apres les prescriptions VDE 1708 et 0201. Ils 
sont isoles avec du papier et a I’entree la partie 
superieure de tension, I’isolation d’enroulement 
est amelioree a cause de la plus grande rigidite 
electrique centre les ondes de choc. De meme 
I’isolation est plus forte dans la partie d’enroule- 
ment, servant pour reglage de tension du trans- 

COMMUTATEUR 

Pour regler le rapport de transformation un com- 
mutateur est dispose du cote de la tension supe- 
rieure a I’aide duquel on adapte le transformateur 
a la tension superieure. Le commutateur est acti- 
onne par dessus du couvercle de la cuve, exclusi- 
vement quand le ti'ansformateur est hors circuit, 
c’est a dire lorsque le transformateur n’est pas 
sous tension. 

BORNE NEUTRE 

Les transformateurs de serie 10 ont la borne neu- 
tre sur la partie de la tension inferieure. Les 
transformateurs de 1000 a 4000 kVA de puis- 
sance, serie 35, peuvent etre livrez avec une borne 
neutre a la partie superieure et suivant le desir 
special du client. 


iMENT 

formateur a la tension superieure. 

Les enroulements de haute tension et ces de basse 
tension, sont isoles par des barrieres ecrans cylin- 
driques d’une matiere isolante. Touts les canau 
entre les enroulements comme ceux entre les spi- 
res dans les grands transformateurs sont suffi- 
samment espaees pour assurer une bonne circu- 
lation d’huile. 



COUPLAGE DE T 

Les transformateurs jusqu’a une puissance de 
400 kVA sont generalement en couplage YzS. Ce 
couplage permet une charge de point neutre 
egal a 100%. Les transformateurs de 630 et 
1000 kVA pour tension inferieure de 400 V sont 
en couplage YyO. Dans ce cas la charge permis- 
sible de point neutre est de 10% seulement, ce 
qu il est suffisant, parce que dans des puissances 
plus grandes de 630 kVA et sur une tension de 
400 V I’assimetrie en charge n’est pas superieure. 
Les transformateurs de 1600 kVA comme ceux de 
puissances superieures sont eh couplage Yd5. Ce 
couplage pour ceux transformateurs, est tres con- 
venable, parceque si le transformateur a un 


R A NS FORMATEUR 

point neutre sur la partie superieure de ten- 
sion il permet d’intercaler la protection de Peter- 
sen. En meme, cas, a cause de couplage triangle, 
a la partie inferieure de tension on suprime 
I’apparence d’onde de troisieme harmonique. 
Changeant le schema de connexions dans la par- 
tie superieure de tension p. ex. couplage etoile en 
triangle, on obtient des autres tensions, comme on 
vdit dans le tableau au chapitre Changement du 
couplage. 

Les schemas de connexion d’enroulement de trois 
phases des transformateurs sont representes 
dans notre tableau ci-joint convenablement 
grouppes par de meme deealage de phases. 


TENSION DE COURT CIRCUIT 

Les transformateurs jusqu’a une tension de reseaux d’bclairage et d’industrie. Ces transfor- 

10 kV (serie 10) sent, prevus pour alihienter les mateurs ont une tension de court circuit de 3,9 




a 4,6®/o, pour ne'pas avoir une grande variation 
de tension, quand la charge du transf ormateur 
va'rie. 

Les transformateur de serie 35 kV, et avec la ten- 
sion secondaire de 400 V peuvent avoir une ten- 
sion de court circuit 6,5 a 6»/o. Get augmentation 


de tension de court circuit etait necessaire pour 
eviter le defaut de court circuit qui peut se 
causer dans des grands reseaux. 

Ces memes transformateurs d’une tension egale 
ou superieure a 3000 Volts ont la tension de court 
circuit egale a 6%. 


CHANGEMENT DE COUPLAGE 


I-ies transformateur normaux sont construits de 
faqon qu’ils peuvent facilement changer le cou- 
plage a I’aide de soudure, et par consequent chan- 
ger aussi la tension. 


Les transformateurs de serie 10 peuvent changer 
la tension comme indique notre tableau ci dessous. 
Toutes les autres donnees ne changent pas. 
Tableau ci-dessus est valable aussi pour le type 
3 TNp, avec les pertes dans le fer reduites. 


L'HUILE 

Les transformateurs sont livres remplis de spoiu 
I’huile d’une rigidite electrique minimale corre- presc 


spondante a 125 kV/cm et examinee s 
prescriptions VDE 0370/IV — 62. 


LES BORNES 


Les bornes, a la partie de tension superieure, sont 
marquees par des lettres majuscules UVW, et les 


bornes sur la partie de tension inferieure avec des 
lettres miniscules uvw. 

Le point neutre de la partie inferieure de tension 
est indique avec la lettre 0, a cote de borne ii. 


-f - — ^ — e- ~e 


DONNfiES TECHNIQUES ET ESSAIS 


Les transformateur de serie 35 peuvent changer 
la tension au moyenne de soudure a la tension 
superieure de 20.000 volts, la puissance et 
volume de reglage restent intacts, mains on 
change le couplage de Yz 6 a Dz 6, ou Yy 0 a Dy 


11 ou bien Yd 5 a Dd 6, suivant le couplage, que 
le transformateur a eu a la tension de 35 kV. 

En cas de commande prions indiquer le couplage 
desire du transformateur au moment de livraison. 
P. ex. 100 kVA, 2 TNp 15—10, Dz 6, 5770/400 V. 


MARCHE EN PARALLELE 


Au desir de client nous pouvons foumir nos 
transformateurs de faqon qu’il peuvent se mettre 
en marche parallele avec un autre transformateur 
de quelconque fabrication etrangere. 

Pour pouvoir mettre les deux transformateurs en 
parallele, il faut et il est necessaire qu’ils remplis- 
sent certains conditions c. a. d. que le deux dia- 
grammes vectorielles representent les tensions li- 
ndaires devront etre egaux. 

Pour remplir eette condition il est necessaire: 

a) Que le deux transformateurs ont meme rap- 
port de transformation et que leurs enroulements 
primairs et secondairs sont pour meme tension 
a vide. 


Les transformateurs normaux sont construits a 
refroidissem'ent naturel par I’air pour le montage 
, exterieur ou interieur. La cuve, suivant la puis- 
sance du transformateur, peut etre en tole ondu- 
lee ou bien equipee avec des radiateurs. Une yanne 
. de vidange est prevue aiu fond de la cuve pour 
vidanger I’huile de la cuve. La cuve est equipee 


b) Que le deux transformateurs appartient au 
meme groupe de couplage. 

c) Que les tensions de court circuit sont egales. 
Les valeurs de deux tensions de court circuit 
peuvent s’ecarter pour une tolerance =t lOYo de 
la valeur indiquee sur la plaque signaletique 
c. a. d. que la difference entre deut tensions de 
court circuit ne depasse pas une valeur superieure 
de 20»/o. 

La rnarche en parallMe de deux transformateurs 
est bonne, seulement dans les cas si les puissan- 
ces da deux transformateurs ne different que 
pour un rapport 1:3, autrement le plus petit 
transformateur peut etre surcharge. 


avec un chariot a galets a deux sens de course. 
Sur la partie superieure de la cuve est place le 
conservateur avec un indicateur de niveau d’huile. 
Les transformateurs de 4000 kVA serie 35 type 
TV 40—35 nous les construisons aussi avec re- 
froidissement par I’eau, et avec circulation forcee 
d’huile. 


La puissance nominate indiquee sur le transfor- 
mateur est la puissance apparente, que le trans- 
formateur prend du reseau en service continu, 
sous tension nominate et une frequence de 50 Hz. 
Dans ce cas la temperature moyenne de I’enroule- 
ment, mesuree par la variation de la resistance, 
ne depasse pas 70® C, si en tout cas la tempera- 
ture ambiante ne depasse 35“ C. A une tempera- 
ture d’ambiance plus elevee, la puissance nominale 
du transformateur se reduit. La temperature de 
I’huile, mesuree sous couvercle ne depasse pas 
95» C. 

Apres une marche continue du transformateur a 
Va charge pendant 10 heures, une surcharge de 
lOo/o pendant 3 heures, ou bien 30% pendant 1 
heure, est concedee. 

Les tensions indiquees sont nominales et s’enten- 
dent en marche a vide, tandis que toutes les indi- 
cations concernant la tension de court circuit 
s’entendent pour les transformateurs en etat 
chaud et a une temperature de cuivre egale a 
-f 75« C et avec une tolerance de ± 10«/o. 

Tension de court circuit, les pertes a vide et les 
pertes de court circuit sont considerees avec une 
tolerance de ± 10®/o. 

Les transformateurs peuvent etre installes a une 
hauteur ne depassant pas 1000 m au-dessus du 


Tout nos transformateurs sont livres avec I’equi- 
pement suivant: 

Urn doigt de gant pour le thermometre. Sur le cou- 
vercle des transformateurs jusqu’a 1000 kVA est 
placee une gaine et chez les transformateurs de 
400 a 4000 kVA deux gaiines tubulairee filetees 
avec un filetage R 1 et de 168 mm de profondeur. 
Ces games sont destinees aux thermometres, soit 
ceut a mercure simplement engaines, soit ceux a 
restistance ou a cqntact, qui peuvent meme 


Les transformateurs de notre production sont 
essayes dans nos ateliers d’apres les prescriptions 
VDE 0532/1—47, excepte les transformateurs de 
serie 35, tandis que les essais de tension aux ondes 
de choc sont ©ffectues seulement a convention 
particuliere. 

Chaque transformateur avant de sortir de notre 
fabrique est subi a des essais et mesures rigoure- 
uses, dans notre station d’essais suivants: 

1. Essai de rapport de transformation dans toutes 
les positions de commutateur. 

2. Resistance entre les homes. 

3. Courpt et les pertes a vide. 

4. Tension et les pertes en court circuit. 

6. Essai de rigidite electrique d’isolement entre 
I’enroulement de H. T. vis a vis I’enroulement de 
B. T. et de la masse et au contraire. 

La tension d’essai des transformateurs de serie 
10 est 30 kV, et pour les transformateurs de serie 
35 est 70 kV. Transformateur est subi a cette ten- 
sion pendant une minute. 

6. Essais d’isolement a tension surelevee entre 
isolement. Ces essais sont effectues a la frequence 
nominale d’une duree de 5 minutes et la tension 
d’essais est 2 Un (Un est la tension nominale). 

7. Essais a pleine charge de transformateur du- 
rent 6 heures, pendant quel temps on etudie 
I’echauffement. 


RELAIS BUCHHOLZ. Les transformateurs . de 
1600 a 4000 kVA sont foumi , avec relais de pro- 
tection Buchholz. Les transformateur de 250 a 
1000 kVA sont fournis avec des relais Buchholz, 
seulement en cas de commande speciale du client. 
DESHYDRATER. Les transformateurs de 1600 
a 4000 kVA sont foumis avec deshydrater, 

Dans ^ cert^ns cas les transformateurs peuyent 
etre equipes meme avec un thermometre a con- 
tact ou avec protection bimetallique, bi^ evident 
a convention speciale du client. 


GARANTIE 

Tons nos transformateurs sont garanties pour 1 annee, a partir de jour de livraison de notre atelie 
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En cas de commande de transformateurs nor- 

maux prions de nous signaler indications suivan- 

tes : , 

1. Puissance kVA 

2. Type 

3. Tension superieure a vide V 

4. Tension inferieure a vide V 

5. Execution pour le montage interieur ou 
exterieur 

6. Avec ou sans point neutre 

7. Couplage desire du transformateur au mo- 
ment d’expedition. Si par example les trans- 
formateurs de notre construction normale 
ne sont pas satisfaisants, nous pouvons livrer 
meme les transformateurs de construction 
speciale. Dans ce cas il nous faut porter aussi 
a connaissance les indications suivantes : 

8. Couplage 

9. Reglage de tension par commutateur en 

± “/o 

10. Tension de court circuit o/o 

11. Possibilite de changement a la tension de 

V 

12. En pleine charge et cos <p = il est 

necessaire que la tension superieure soit 
V, et tension inferieure soit 

V. 






Transformateur 2NTp de 400 kVA ayant cuve avec radiateurs 


Dans ce cas il n’est pas necessaire de signaler les 
indications sous pos. 3 et 4, cependant il faut indi- 
quer la tension primaire. 

13. Le point neutre a la partie superieure ou 
inferieure. 

14. Refroidissement par I’air ou par I’eau 

15. Temperature la plus haute d’ambiance " C 

de I’eau refroidissante » C. 

16. Le transformateur sera instate a une hau- 

teur depassant les 1000 m au-dessus du 
niveau de la mer, c. a. d. a m. 

17. Le transformateur fonctionnera en parallele 
avec un autre: 

De puissance kVA 

Tension superieure V 

Tension inferieure V 

Couplage 

Tension de court circuit 
en etat chaud o/o 

Marche en parallele sera eff ectuee a la meme 
sous station par moyen des barres ou bien 
par un reseau commun. 

Pour les transformateur a couplage economi- 
que (coupl. de Sumpner) il nous faut indi- 


quer: 

18. Puissance temporelle kVA 

19. Frequence Hz 

20. Tension superieure a vide V 

21. Tension inferieure a vide V 


22. Pour quel but de transformateur soit prevu. 
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TRANSFORMATEURS DE TENSION 



Nous construisons les tranformateurs de tension avec 2 ou 1 pole isole de serie 10, 35 et 110. 

LES TRANSFORMATEURS DE TENSION AVEC 2 POLES ISOLES 

sont les transformateurs de tension dont Tenroulement primaire entier et ses 2 homes sont isolees pour la 
tension de service. _ 

LES TRANSFORMATEURS AVEC 1 POLE ISOLE 
sont les transformateurs de tension dont 1 borne seule de Tenroulement primaire est isolee pour la tension 
de service et aboutis a Tisolateur de traverse, Tautre extremite d’enroulement est mise a la terre. 

LA TENSION N O M I N A L E U., (Vi 

primaii'e ou secondaire est celle qui est indiquee sur la plaque signaletique. Pour les transformateurs de 
tension avec 2 poles isoles, la tension nominale est la tension de ligne. Pour les transformateurs de tension 
avec 1 borne isolee, la tension nominale est la tension entre le fil de ligne et la terre, c. a. d. la tension de 
ligneiiT. Nous construisons les transformateurs de tension pour les tensions primaires expriees en volts [V) 



La tension secondaire des transformateurs de tension avec 2 poles isoles est normalement 100 V. et sur com- 
mande nous construisons egalement de 110 V. Pour les transformateurs de tension avec 1 pole isole, la 

tension secondaire est ou En cas ou le transf ormateur de tension avec 1 pole isole possede encore 
]/ 3 y 3 ' 2. ’ 100 

un enroulement auxiliaire de signalisation de prise de terre, cet enroulement est prevu pour tension 

PUISSANCE NOMINALE P„ (VAj 

La charge nominale est la charge maximale en VA du circuit secondaire, comprenant les appareils raccordes 
et les connections, pour laquelle les erreurs restent entre les limites prescrites. 

LA PUISSANCE LIMiTE P. fVA) 

represente le debit sous tension nominale quel peut supporter le transforniateur sans que Techauffement 
depasse la valeur admise. 

L’ERREUR DE TENSION AU 

pour la tension mesuree aux homes du primaire est Tecart en «/o entre la valeur de la tension mesuree 
aux homes du secondaire et la valeur de cette tension calculee en divisant la tension aux homes du primaire 
par le rapport de transformation. 

L'ERREUR DE PHASES h 

est Tecart indique eu minute, entre la tension secondaire et la tension primaire. 

LES LIMITES D ERREURS DE TENSION ET DE PHASE PERMISE 


sont specif iees, classees et indiquees dans le tableau ci dessous; 





Selon I’emploi auquel le transformateur de tension, est destine il est recommande de choisii- parmis les 
classes suivantes: 


Mesure de tension et puissance compteur 


DESIGNATION DES BORNES 


Boriies crcnroulement priinaire X) 
Bornes d’cnroulement secondaire 
Les enroLilements identiques sc 
marques avec les indices a er 


Oa tfc Va yt 


Transforniaieur de tension 

avec iin pole isole Bornes d’enroulement 

et avec un Bornes d’enroulement 

eiiroulement secondarie Bornes d’enroulement 

et un auxiliaire 


Tons nos transformateurs de tension avant leur livraison sont soumis aux essaies sur notre station d’essaies. 
Les essaies sont effectues conformement aux reglements VDE 0414/IX. 40, sauf les transformateurs de 
serie 35 qui sont soumis a des, essaies de tensions particuliers. 

1. Les essais des erreurs de tension et de plase pour la classe et la puissance nominale indiquee sur la 
plaquette signaletique. 

2. Les essais d’isolation electrique d’enroulement primaire par rapport a I’enroulement secondarie et par 
rapport a la masse, isolation d’enroulement secondaire par rapport a I’enroulement primaire et par rap- 
port a la masse. La tension d’essai pour les transformateurs de la serie 10 est de 42 kV, pour les trans- 
formateurs de la serie 35 est de 86 kV. Pour les transformateurs de la serie 110 la tension d’essai est 
de 262 kV. La tension d’essai de I’enroulement secondaire est de 2 kV. Les transformateurs sont tenus 
sous ces tension pendant duree d’lme minute. 

3. Essais d’isolation entre spires. 

En dehorst des essaies cites cidessus, on precede encore a des essaies de la puissance limiter du transfor- 
mateur. 


TRANSFORMATEURS DE 
TENSION A FAIBLE VOLUME 
D'HUiLE 
VKU 34-10 


h 4 



L’enroulement et le noyau du transformateur sont 
places dans un carters en aluminium. Vue que le 
carter s’adapte a la forme de I’enroulement et du 
noyau, il n’y a pas de vide inutile et la quantitee 
d’huile est minimum. L’isolation entre I’enroulement 
primaire et secondaire est constituee par une couche 
epaisse de papier. L’impreg-nation de I’isolation a 
I’huile ainsi que le remplissage d’huile sont faits en 


L’enroulement primaire est constitue en deux bran- 
ches qui peuvent etre raccorder soit en serie, soit 
en paraliye de telle maniere qu’on peut obtenir un 
transformateur pour deux tensions primaires dife- 
rents. La commutation se fait au dessous du cou- 
vercle par soudure. Il est recommandable de la 
faire dans notre usine, a cause d’un nouveau rem- 
plissage d’huile necessaire. 








TRANSFORMATEURS DE 
TENSION 


TRANSFORMATEURS DE 
TENSION TYPE SUPPORT 
VPU-110 




Li’enroulement et le noyau du transformateur 
sont places dans une cuve en aliminium. L’isolation 
de I’entre de I’enroulement primaire est renforce 
pour resister a la surtention atmospherique. L’iso- 
iation entre enroulement primaire et enroulement 
secondaire est constitue par une couche de papier. 
Sur le couvercle du transformateur est place le con- 
ser\'ateur d’huile. 


Ce transformateur est seche a vacuum. Le remplis- 
sage du carter d’hiiile e. a. d. impregnation de 
I’isolation a huile est faite a vacuum. 

Ce transformateur de mesure est prevu pour une 
tension primaire nominale 30 kV et 35 kV, mais 
pour chaque tension primaire, il est necessaire de 
monter I’enroulement correspondant. 




Sur le socle de la construction soudee est place teur de tension avec Fhuile est effectue sous le 

I’isolateur support, qui est rempli avec I’huile et ii vacuum. Sur la partie superieure de I’isolateur est 

cette maniere la il remplace le bac metallique du place la boite en aluminium, par laquelle passe le 

transformateur. L’isolement de I’enroulement pri- cable, qui rend possible le couplage de ce transfor- 

maire envers I’enrolement secondaire est effectue mateur a haute tension. Sur la boite de I’isolateur 

avec un isolement sec en carton. Les spires d’entree est place un indicateur de I’huile lequel indique le 

de I’enroulement primaire ont un isolement renforce niveau de I'huile dans le bac. 

a cause de la resistance augmentee sous Faction Le transformateur a deux enroulements secondaires. 

d’ondes a front raide. L’impregnation de Fisolement dont un sert pour la mesure et Fautre pour la signa- 

avec Fhuile comme le remplissage du transforma- lisation de la mise a terre. 
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CONTROLLERS ET RESISTANCES 



SERVICE INTERMITTENT 

Les appareils dans ce catalogue sont destines 
pour services ou on est oblige de mettre en mar- 
che les moteurs souvent sous charge, de les re- 
gler et de changer leur sens de rotation c. a. d. 
pour les equipements ^ectriques des grues et 
des elevateurs comme pour les services similai- 
res a ceux-ci. Ce genre de service on appelle »le 
service intermittent®. Le moteur est alternati- 
vement en marche et en repos, mais dans un 
rytme assez rapide c. a. d. qu’il n’y a pas du 
temps suffisant pour la stagnation thermique de 
moteur respectivement d’atteindre une tempera- 
ture stationaire de moteur en marche ou en repos. 

Une duree de marche (d’enclenchement) du 
moteur et une de repos fait un cycle de service. 
D’apres les prescriptions, un cycle pour un mo- 
teur peut durer au plus 10 minutes dans un ser- 
vice intermittent. La relation entre la duree 
d’enclenchement et de cycle on appelle INTER- 
MITTENCE c. a. d. la duree relative d’action, 
qui est indiquee en ®/o. 

Par exemple: I’intermittence de 25®/o indi- 
que, que le moteur est en marche 25®/o de la 
duree de cycle et 75®/o il est en repos c. a. d. 
que par une duree de marche du moteur suit un 
repos trois fois plus grand: V2 minutes de re- 
pos, respectivement la plus grande duree de 
marche est de 2V2 minutes et de 7^/2 minutes de 
repos. 

La duree comme I’intermittence de cycle on 
peut changer constantement; il faut choisir une 
intermittence moyenne de fagon, qu’elle corres- 
ponde le mieux au service normal c. a. d. pren- 
dre en moyene un intervalle assez suffisant de 
marche du moteur pour le temps donne. L’in- 
termittence standarde est de 15, 25 et 40®/o. 


La deuxieme caracteristique d’un service 
intermittent est la frequence horaire d’enclen- 
chement c. a. d. le nombre d’enclenchement par 
heure, qu’il faut choisir d’apres le genre du 
service (voir plus tard). 

MOTEURS TRIPHASES 

Moteurs a cage seront employes pour equi- 
pement de service des grues de petites puissan- 
ces, Chez lesquels la regulation de vitesse n’est 
pas necessaire. Les moteurs sont en general a 
double cage comme p. e. ceux-ci indiques dans 
notre catalogue K151, et il seront directement 
accouples au resau. Le courant d’enclechement 
est approxixmativement trois fois plus grand 
que le courant nominal et le couple du travail 
est a peu pres deux fois plus grand que le cou- 
ple nominal. 

Pour I’enclenchement direct et le change- 
ment du sens de rotation de ces moteurs servent 
les contacteurs (indiques dans notre catalogue 
K321), qui seront commandes a distance par un 
bouton-poussoir. Les moteurs a bague servent 
pour les crans et pour les autres services, qui 
demandent la regulation de vitesse, p. e. pour la 
manipulation avec des charges lourds, pour les 
crans aux usines de montage et de fonderie. Ces 
moteurs sont fabriques avec trois bagues collec- 
trices surdimensionees, sur lesquelles appuyent 
constantement les balais sans un dispositif de 
court-circuitage et soulevement des balais, p. e. 
d’apres notre catalogue K151. Ces moteurs se- 
ront commandes par le controller, respective- 
ment leure vitesse sera diminuee par I’intercala- 
ge d’une resistance rotorique. 
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CONTROLLERS 


Generalites 


Les controllers sont un modele special d’un 
interrupteur a tambour combine, qui sert pour 
demarrage, reglage, freinage et le changement 
du sens de rotation c.a.d. en general pour la com- 
mando de moteurs dans un service intermittent. 

Les parties principales du controller sont le 
tronqon cylindrique mobile avec contacts et la 
lamette avec les doigts de contact. En tournani 


le tronQon cylindrique on lance le courant dans 
le bobinage du stator de moteur et en le depla- 
cant se diminue ou s’augmente proportionnelle- 
ment la resistance rotorique. 

Nous produisons deux type de controllers: 
K15 pour les moteurs d’une puissance nominale 
de 15 KW et K60 pour les moteurs d’une puis- 
sance nominale jusqu’a 60 KW. 



CONNEXIONS DES GRUES 



Pour les differents services d’equipements 
triphases des grues et de services similaires nous 
produisons trois connexions normales pour mo- 
teurs a bagues: 

connexion de course et de descente 

(connexion »a«) 

connexion de course avec freinage 

monophase (connexion »c«) 
connexion de descente avec freinage 

monophase (connexion »eh«) 

Ces trois connexions principales ont encore 
de derivations respectivement une variation dans 
les connexions memes. 

L’action d’une connexion des grues depende 
principalement de facon de la course de grue 
respectivement d’elevation ou de la descente de 
charge, du genre de freinage (automatique ou a 
la main), de la charge qui peut etre transportee 
sans deplacement verticale etc. 

Les equipements de la course ont en gene- 
ral un freinage automatique, ainsi que ceux-ci 
de I’elevation des charges. Les ascenseurs pour 
le transport des personnages sont generalement 
equipes avec un freinage automatique. 

1) La connexion de la course horizontale 
comme celles-ci pour le transport verticale de 
secours (connexixon »a«) rend possible: 

La reversibilite respectivement le change- 
ment du sens de rotation de moteur c. a. d. la 
course en deux directions — en avant et en ar- 
riere ou I’elevation et la descente des charges; 
la reversibilite de moteur sera effectuee par le 
changement de deux phases de la connexion du 
stator. 

Le demarrage et le reglage de la vitesse sera 
effectue par un declenchement progressif re- 
spectivement par enclenchement de resistance 
dans le circuit du rotor. Dans le domaine du tra- 
vail de moteur, les vitesses sont superieures 
quand on enclenche une resistance plus petite 
c. a. d. au fur et a mesure de deplacement du 
volant de controllers de point zero. 

FREINAGE ELECTRIQUE pour le mecanisme 
non-automatique 

Pour le service d’elevation et de descente, la 
connexion type »a« rend possible le freinage 
electrique pour la descente des charges. Dans 
ce cas, le moteur est entraine par la charge me- 
me avec une vitesse de rotation superiure a la 
vitesse synchronisee. Dans cet etat de service, 
le moteur asynchrone marche comme genera- 
teur c. a. d. il donne d’energie electrique au 



reseau en developpant ainsi par cette energie le 
couple de freinage correspondant (freinage de 
recuperation). La vitesse supersynchronisee de 
la descente est tante plus grande que. la charge 
est plus lourde et qu’il y a plus de resistance 
enclenchee dans le circuit respectivement elle 
est la plus grande sur la premiere position de 
controller et la plus petite sur la derniere. La 
descente brusque de la charge est exclue, mais 
aussi la descente lente des charges a cette ma- 
niere la n’est pas possible. Pour rendre possible 
cet operation avec la connexion type »a« est pos- 
sible seulment avec le freinage d’inverseur (con- 
tre courant) c. a. d. par I’enclenchement du mo- 
teur dans le sens de rotation inverse. Le freina- 
ge par I’inversement peut servir aussi pour la 
course horizontale. Dependant, le freinage par 
I’inversement evoque un choc fort du courant 
produisant ainsi de chocs mecaniques; les pre- 
mieres usent les contacts et les deuxiemes le 
mecanisme de la machine. A cause de cela, le 
freinage par I’inverseur on utilise seulment dans 
les cas exceptionnel respectivement en cas de 
secours et seulment sur la premiere position du 
controller. Dependant, dans ce cas il faut donner 
attention, que le moteur sera declanche au 
temps, autrement il commencerait de tourner 
en sens contraire. 

Pour le mecanisme de freinage automatique. 
le freinage electrique n’est pas meme necessaire. 
La vitesse du dispositif de descente est la plus 
petite a la premiere position du controller et 
elle accroit progressivement au fur et a mesure 
de la diminution de la resistance par le con- 
troller. 

Dette connexion est la plus simple et elle est 
symetrique pour tous les deux sens de la course 
horizontale. Les possibilites de manoeuvres et 
de reglages de la connexion type »a« dans 
les cas les plus souvents donnent une satisfaction 
entiere au service et pour cela elle sera appli- 
quee le plus souvent. Sauf cela, elle ne demande 
qu’une consommation du courant bien faible. 

En connexion type »a« nous produisons les 
deux modeles de controllers c. a. d. K15 et K60. 

2. DONNEXION DE LA DOURSE avec freinage 
monophase (connexion »c«) 

Dette connexion ne sera pas employee pour 
le dispositif d’elevation a tambour c. a. d. elle 
n’est pas pour I’elevation et la descente de char- 
ges et en consequence elle n’est pas pour le me- 
canisme automatique. Elle est symetrique pour 
tous les deux sens de la course et dans la course 


horizontale elle rend possible tous les manoeu- 
vres comme la connexion du type »a« et en de- 
hors de cela. en plus: un freinage monophase 
sur les premieres positions de controller pour 
les deux sens (deux enroulements en parallele 
et un en serle avec le troisieme, voir figure 
No. 1). 

Si le moteur avec cette connexion sera en- 
traine par I’inertion de masses, qui se deplacent, 
il devellopera des certaines forces de freinage 


respectivement les couples, qui dependent de 
la valeur de resistances enclenchees dans le cir- 
cuit du rotor. Des couples sont tant plus grand, 
que la vitesse de rotation est plus grande. En 
cas de repos, le moteur avec cette connexion ne 
devellope aucune force de freinage et pour cela 
on a besoin encore d’un frein mecanique pour 
la fixation de la machine arretee. 

L’avantage de cette connexion relativement 
a la connexion »a« est la possibilite d’un arret 
lent de masses et sans utilisation de frein me- 
canique. En connexion »c« nous produisons 
seulment le controller type K60. 

3. DONNEXION DU DISPOSITIF DE DES- 
DENTE avec freinage monophase (connexion 
»eh«). 

G’est une connexion asymetrique, executee 
specialment pour les tambours des grues (c.a.d. 
pour I’elevation et la descente des charges) et 
pour les equipements, qui ne sont pas automati- 
ques. Dette connexion n’est pas utilisee souvent 
c. a. d. elle sera appliquee seulment, quand on 
a besoin d’une regulation fine pendant la des- 
cente des charges bien differentes. Elle rend 
possible tous les manoeuvres comme le systeme 
de connexion »a« et en plus: freinage monopha- 
se de descente de charge sur le meme principe 
comme avec la connexion »c«, seulment qu’ici 
le moteur sera entraine par la charge suspendue. 



En connexion »eh« (comme aussi en connexion 
»c«) nous fabriquons seulment le controller 
K 60. 

Les positions d’elevation de connexixon »eh« 
sont tout a fait analogues a celles-ci de conne- 
xions »a«. Les positions pour la descente de 
charges sont alors differentes: la premiere posi- 
tion de la descente de controller (I) est prevue 
pour le freinage d’inversement pendant la des- 
cente lente des charges lourdes ,et les trois po- 
sitions suivantes (11, III et IV) sont pour le frei- 
nage monophase. Les dernieres deux positions 
(1 et 2) sont prevues pour la descente de char- 
ges par le moteur et de crochets a vide respecti- 
vement pour le freinage supersynchronise pen- 
dant la descente vite de charges. Sur les posi- 
tions de freinage monophase c. a. d. II, III et IV, 
s’enclenchent progressivement plus de resistan- 
ces dans le circuit de rotor et en consequence 
augmente progressivement la vitesse de descen- 
te d’une certaine charge. Si la charge est assez 
grande, la vitesse dans ce cas peut passer du 
domaine sousynchronise au domaine supersyn- 
chronise. 

Pendant la descente de charges moins lourds 
et de crochets a vide il faut rapidement depasser 
la position I (pour que le tambour ne commen- 
cerait pas a lever). 

Pour sustentation de la charge suspendue, on 
a besoin d’un frein mecanique avec Telectro- 
aimant de frein. Le chargement du frein est 
plus petit qu’en cas de connexion »a«, parceque 
le freinage est en action seulement pendant de 
petites vitesses de I’appareillage. 

Nous faisons des projets pour I’equipement 
electrique de grues d’apres les conditions spe- 
ciaux de service pour chaque cas particuliere- 
ment. 

DHOIX DE DONTROLLERS 

La grandeur respectivement le type de con- 
troller peut etre choisi d’apres le tableau indi- 
que ci-dessous en prenant en consideration les 
dates suivantes: 

1. la puissance nominale du moteur 

2. la frequence c. a. d. nombre de demarrages 

admissibles par heure 

3. le genre de commande 

4. le type de coimexion. 
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EQUIPEMENT POUR LE DECLENCHEMENT 
En dehors des connexions indiquees, qui sont a la fin de course 
le plus souvent employees, il y a encore de Si on demande le declenchement a la fin de 

nombreuses combinations des connexions (p. e. course, il faut prevoir, en dehors du controller 

connexion »eh« avec les interrupteurs de fin de et de resistance, encore les appareils d’apres le 

course pour le courant principal). tableau, qui suit: 



CONSTRUCTION 

Le declenchement a la fin de course par le Les controllers sont construits pour montage 

courant auxilaire rend possible une solution dans les espaces fermes, qui sont proteges con- 

moins chere pour les moteurs d’une puisance tre les gouttes d’eau. Il faut les installer verti- 

elevee, parce que les interrupteurs de fin de calement, si c’est possible (voir la figure); ils 

course alimentes par le courant auxiliaire sont peuvent etre installes aussi horizontalement, 

moins lourds que les interrupteurs alimentes mais les controllers doivent etre poses de facon, 


En cas de commande de controller, I’indica- 
tion du type suffit. Pour les moteurs d’une puis- 
sance plus elevees que celles-ci indiquees dans 
le tableau, on peut employer les controller K60 
jusqu’a 240 demarrages par heure et 200A du 
courant de rotor (p. e. d’apres notre catalogue 
K321). 

Pour la connexion »a« il faut prevoir 2 con- 
tacteurs et pour la connexion »c« et »eh« 3 con- 
tacteurs pour le stator. 

Le schema de connexions et de I’encombre- 
ment est presente sur les pages, qui suivent. 

BLOCAGE 

Tous les controllers K15 ont un contact spe- 
cial, qui ferme a la position zero (0). Ce contact 
peut etre employe pour blocage d’interrupteur 
principal. En cas de manque de tension, il est 
dfeirable, que I’interrupteur principal declenche 
automatiquement I’entree du courant. L’enclen- 
chement nouveau d’interrupteur apres le retour 
de tension est permis, mais seulment, si tous les 
controllers sont declenches c. a. d. a la position 
zero. Pour rehdre possible cet operation de se- 


cours, il faut que I’interrupteur principal est 
prevu avec un declencheur a basse tension avec 
un contact auxiliaire ou que derriere de I’inter- 
rupteur principal se trouve un contacteur. Ce 
contact peut etre prevu aussi sur le controller 
K60 en connexion »a« d’apres la demande spe- 
ciale (type K60 ap). 

LIMITATION DE LA COURSE 

Tous le controllers sont adjustes pour la con- 
nexion avec I’interrupteur de fin de course, qui 
coupe le courant a la fin d’elevation respecti- 
vement de la course de cran. Les interrupteurs 
de fin de course coupent directement le courant 
principal de r&eau (KS sur fig. 3 et 6) respec- 
tivement le courant auxiliaire du contacteur de 
stator (S sur figure 5 et 7). Les controllers ont 
les contacts necessaires pour tous les deux mo- 
deles des interrupteurs de fin de course et pour 
cela il n’est pas necessaire d’indiquer a la com- 
mande le genre de declenchement a la fin de 
course. 

En connexion sans cet interrupteur, les con- 
tacts el et e2 ne sont pas raccordes (figure 2 
et 4). 


par le courant principal. Ca vaut specialement 
pour les moteurs, chez lesquels le stator doit 
etre commande par le contacteur, parce que la 
puissance de moteur depasse la capacite du con- 
troller K 60. 

Pour les services de reglages et de declen- 
chements a fin de course plus complexes, nous 
faisons les projets pour la solution la plus eco- 
nomique de ces problemes avec le materiel, qui 
est a notre disposition. 

CONDUCTEURS DE DISTRIBUTION 

Sur les schemas de connexion sont indique 
symboliquement les conducteurs de distribution 
pour le cas, quand le controller est relativement 
mobile envers le moteur (p. ex. le moteur se 
trouve monte sur le dispositif de tambour et le 
controller sur le pont ou inversement). Si le 
controller n’est pas mobile envers le moteur, les 
conducteurs de distribution entre eux ne sont 
pas necessaires (p. ex. le controller et le moteur 
sont montes sur le pont). 

Les conducteurs pour I’arrivee du courant 
triphase RST jusqu’au controller ne sont pas 
indiques sur les schemas, mais il faut les pre- 
voir, si le controller est mobile. 


que les etincelles produits par les contacts ne 
seront pas diriges vers le troncon cylindrique. 



■Tytie K 15 


Le capot en tole peut etre retire facilement 
afin de pouvoir surveiller les contacts. Les con- 
ducteurs de connexion sont raccordes sur la 
plaque arriere de controller. Le troncon cylin- 
drique se compose d’un arbre carre, equipe avec 
un isolement compact. Cet arbre porte les seg- 
ments de contact. Le bout de ces segments, qui 
coupe constantement I’arc, sont construits de 
facon, qu’ils sont facilement a changer, parce 




qu’ils sont soumis a une usure forte c. a. d. ils 
brulent pendant la marche de I’appareil. 

Pour tourner le troncon cylindrique de con- 
troller sert un volant a main. Sur les segments 



7yt>e K 60 


glissent les doigts de contact avec de tetes en 
cuivre. Le doigt de contact peut etre change. 
Les positions de volant ont un arret sur, c’est qui 
se sent en main. 

Pour les controllers plus grands, les doigts 
de contact sont fixes avec de charniere et ils 
peuvent etre enlever sans utilisation d’outillage. 

ENTRETIEN 

Les tetes en cuivre de doigts de contact com- 
me le segments s’usent regulierement en service 
a cause du brulage par I’arc electrique. A cause 
de cela il est necessaire, que les contacts sont 
controlles regulierement. A cette occasion il faut 
enlever les perles de fusion de contacts, lisser 
les surfaces de contacts avec lime douce et grais- 


ser les contacts et organes mobiles avec de va- 
seline neutre. 

L’adjustement de doigts de contact se fait a 
I’aide de vis V (voir la figure) de facon, qu’ils 
ont un intercalage de 2 mm, quand ils ne tou- 
chent pas le segment de contact. 

PIECES DE RECHANGE pour controllers 

Les doigts de contact, uses en service, on 
change au temps c. a. d. avant une panne serieu- 
se. A cause de cela, il faut avoir toujours en 
magasin un stock necessaire de pieces de rechan- 
ge. Nous recommandons tout au moins 1 garni- 
ture de contacts pour rechange pour chaque 
controller, parce que les contacts durent, d’apres 
le genre de service, d’une demi annee jusqu’au 
un an, et pour le service force pas plus que 
quelques mois. 

Sur le tableau ci-dessous on a indique les 
pieces de rechange les plus importantes (con- 
tacteurs, boTte de soufflage etc). Sur demande 
nous livrons aussi les autres pieces de rechanoe 
(ressort, tresse de connexion, galet avec axe. 



comes). Pour la commande de pi^es, qui ne 
sont pas indiquees sur ce tableau, nous prions 
de nous envoyer le croquis de pieces avec les di- 
mensions respectivement le schema de la piece. 




RESISTANCES DE DEMARRAGE POUR CONTROLLER 


Construction 

Les resistances f>our le circuit rotorique de 
moteurs triphases a bagues pour demarrage et 
reglage de vitesse nous produisons en deux mo- 
deles c. a. d. d’apres I’intensite du courant roto- 
rique respectivement d’apres I’intensite de re- 
sistance demandee: Construction type OC avec 
fils de resistance et construction type OE avec 
les Elements en fonte pour les courants plus 
eleves. 

Pour construction OC, le fil de resistance 
est enroule sur le cylindre en porcelaine (isola- 


teur), qui est pose dans une boite en tole d’acier 
perforce. La bofte sert comme protection contre 
les contacts accidentels et I’introduction de corps 
solide volumineux et rend possible le refroidis- 
sement a air, si elle est montee dans la position, 
comme c’est indique sur le croquis. Practique- 
ment le fil de resistance ne change pas sa re- 
sistance avec le changement de la temperature 
pendant la marche d’appareil, Les resistances de 
construction type OE sont pr6vues aussi avec la 
boite en tole perforce, dans laquelle se trovent 



BIRECTrSTES POUR LE CHOIX 


les elements de resistance, poses sur un isola- 
teur solide, qui resiste aux hautes temperatures 
de service. 

Toutes les deux constructions de resistances 
sont normalement executees pour montage dans 
des espaces secs et elles sont protegees centre 
I’introduction d’eau. 


Sur la demande speciale nous oftrons aussi 
la construction et I’execution de resistances avec 
la protection contre les gouttes d’eau verticales 
et d’autres construction protegees contre les pro- 
jections d’eau dans toutes les directions. 


La construction de resistances pour coi 
lers pour moteurs triphases a bagues est : 
terminee par: la puissance du moteur, le j 


du service respectivement en principe d’apres 
I’intermittence de resistance, la frequence de 
demarrage et I’intensite du courant rotorique. 



(L’intensite du courant rotorique a I’influe 
seulement sur I’intensite de resistance et la c 
struction de facon, si elle est executee en 


ou en elements en fonte). L’intermittence de re- 
sistance dans le cas le plus defavorable est egale 
a I’intermittence du moteur, mais en effet elle 
est en general plus petite respectivement beau- 
coup moins grande que I’intermittence du mo- 
teur. D’apres I’experience on peut evaluer I’in- 
tensite d’intermittence de resistance d’apres I’in- 
termittence du moteur, du genre de service et 
du nombre d’enclenchement par heure. En con- 
sequnce, pour le choix d’intermittence de resi- 
stance il suffit de nous donner les dates sur 
I’intermittence du moteur et le genre du service 
(avec les autres caracteristiques, mentionees 
dans ce catalogue). 

Pour les moteurs a grues de notre fabrica- 
tion, les plus souvent employes (moteurs type 
Azd fermes et moteurs proteges type Ad 40 
dans notre catalogue K 151), le type de resistan- 
ce correspondante est indique sur le' tableau qui 
suit. Avec le type de resistance sont determinees 
les dates necessaires pour le projet c. a. d. le 
poids, I’encombrement et le prix. Cependant. 
avec I’indication du type de resistance on n’a pas 
determine ni la resistance electrique ni la con- 
nexion interiure de I’appareil. A cause de cela 
pour chaque commande de ces appareils il fauf 
nous donner les caracteristiques orincipales du 
controller comme le genre du service. Pour les 
moteurs proteges, rarement employes, c. a. d. les 
moteurs type Ad 5 jusqu’a Ad 9, qui ne sont 
pas indiques sur ce tableau, nous offrons les 
resistances sur demande. Nous livrons aussi les 
resistances pour les *noteurs et les controllers 
d’un autre origine. 

Le conducteur de connexions seront montes 
pendant le montage de I’appareil. Pour faciliter 
la connexion entre le controller et la caisse de 
resistance, les bornes de raccordement de resi- 
stances sont marques avec les memes signes 
comme les doigts de contacts du controller. Par 
exemple: la resistance du controller porte les 
signes suivants pour le type K 15: UVW Ui Vi 
Wi O, et les resistances du controller K 60 
UVW Ui V, Wi U 2 V 2 W 2 O. Entre les caisses 
de resistances il faut connecter les bornes A-A, 
B-B et C-C. 

Au cours du montage de resistance il faut 
prendre en consideration que le refroidissement 
naturel d’appareil ne sera pas empeche. Une di- 


FONCTION DC MOTEUR UTILISE 
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EXPLICATION DTNDICATION DU TYPE 


2 OC 48 indique, que les resistances se cona- 
posent de deux caisses OC 48, qui sent livrees 
separement c. a. d. elles ne sent pas assemblees. 


3 OE 28 se compose de troix caisses de gran- 
deur OE 28. Le poids et le prix sont trois fois 
plus chers que celles-ci d’une resistance OE 28. 

Les poids sont appoximatifs pour un nombre 
moyen des elements montes. 


RESISTANCES POUR CONTROL 


OC 18 
OC 24 


OE 10 
OE 15 


OE 24 
OE 28 


DIRECTIVES POUR LA COMMANDE 
DES RESISTANCES 

En cas de la commande des resistances, il 
faut nous remettre les dates suivantes: 

1. cas: Moteur et controller sont produits d’eta- 

blissement »Rade Koncar« 

Indiquer: 

1. Type du moteur et I’intermittence 

2. Type du controller (choix d’apres le 
tableau donne) 

3. Le genre du service et le nombre d’en- 
clenchement par heure. 

2. cas: Seulement le controller est produit d’eta- 

blissement »Rade Koncar« 

Indiquer: 

1. Les caracteristiques du moteur, don- 
nees sur la plaquette indicatrice c. a. 
d.: puissance (KW), nombre de tours 
par minute, I’intermittence en “/o, ten- 
sion rotorique '(V), courant rotorique 
(A), I’etablissement de fabrication et 
le type moteur 

2. Type du controller 

3. Le genre du service et le nombre d’en- 
clenchement par heure. 


Par exemple: 

Moteur SSW type hOR 1271— 8D, 21Kw, 
40»/o, 715 t/m. 

Rotor: t = 115 V, i = 110 A 
Controller: type K 60a, 

Service de demarrage et de reglage, 240 
enclenchement par heure. 

3. cas. Ni le moteur ni le controller ne sont de 
la fabrication de »Rade Koncar« 

Indiquer: 

1. Les caracteristiques du moteur comme 
sous alinea »2. cas« 

2. Les caracteristiques du controller: le 
schema de connexion, I’etablissement 
de fabrication et le type, courant du 
service 

3. Le genre du service et le nombre d’en- 
clenchement par heure. 

Les indications contenus dans ce catalogue 
sur les dimensions et les poids sont su.iettes a 
modification sans preavis, par consequent, nous 
ne sommes engages sur leur base qu’apres con- 
firmation ecrite. 
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SECTIONNEURS POUR UINTERIEUR 

lUSQU'A 30 kV 


COXS'ntl <,'TU)N 

Les sectionneurs unipolaires et tripolaires type 
R ne sont destines que pour montage interieur. 
Les couteaux sont en cuivre plat etire, fixes d’un 
cote dans les machoires de rotation et entrant en 
contact avec les machoires de rupture sur des 
isolateurs opposes. Grace a leur matiere et leur 
construction les machoires en cuivre ecroui assu- 
rent la pression de contact necessaire. Les plages 
de raccordement forment une piece avec les ma- 
choires pour eviter des resistances de passage addi- 


tionnelles. Les efforts dynamiques de court-circuit 
admis pour les connexions ne doivent pas sur- 
passer 60% des efforts minimum de rupture des 
isolateurs- supports. 

Les supports sont du type normal SAR ou SBR 
a base ronde selon DIN 48 100 et 48 101, a effort 
minimum de rupture indique dans le tableau ci- 
dessous. Les tensions de contournement a la masse 
a 50 Hz (avec une tolerance d’environ ± 5“/o) sont 
les suivantes: 


Les isolateurs portant machoires et couteaux 
sont montes sur un socle commun en acier profile. 
L’ecartement des poles correspond aux normes 
VDE (voir I’encombrement de ces sectionneurs 
page 6). 


rTHJS.\'nON 

Les sectionneurs type R servent a effectuer 
des fermetures et coupures a faible cadence de 
lignes a vide. Dans la position fermee ils suppor- 
tent des courants de court — circuit dans les li- 
mites du tableau ci — dessous. 


Courants de court — a 


Porcelaines-supports 


Pour connexions en boucle (perpendici 


COlIiVl.VNDF, 

Les sectionneurs peuvent etre commandes a 
main soit par I’intermediaire des perches de ma- 
noeuvre, soit par commandes mecaniques a di- 
stance. Dans le premier cas le sectionneur doit 
^tre muni d’une bielle type RUM a I’oeil 40 mm G, 
dans le deuxieme cas d’une bielle type RSP. Les 
bielles ne font partie de la fourniture que sur 


demande speciale. Cela vaut de meme pour les 
commandes mecaniques a distance selon la liste 
No 403. Grace a leur construction les sectionneurs 
peuvent etre munis de cylindres pour la commande 
pheumatique. Le moment de torsion necessaire sur 
I’arbre du sectionneur pour 3 — 10 kV est a peu 
pres 5 mkg, pour 30 kV environ 10 mkg, 





SECTIONNEIKS AVEC MISE A l.A TKKKE 

Les sectionneurs tripolaires type R peuvent etrt 
munis de couteaux supplementaires pour la mlse 
a la terre. II s’agit de couteaux et contacts parti- 
culiers, qui ne se ferment que dans la position 
ouverte du sectionneur. Le chassis du sectionneur 
regoit dans ce cas un arbre supplementaire avec 
trois couteaux de mise a la terre, qui peuvent 
entrer en contact avec des machoires de rotation 
ou de rupture, selon la specification a la com- 
mande. Ce type de sectionneurs est designe par B/-:. 

Les sectionneurs avec mise a la terre Rz sont 
construits pour installations internes, avec ou sans 
dispositif de verrouiilage. Ce dispositif sert do 
protection contre toute fausse manoeuvre de ma- 
niere qu’il ne permet pas la fermeture des cou- 
teaux de mise a la terre le sectionneur etant 
ferme, ni la fermeture du sectionneur les couteaux 


A la commande il est necessaire d’indiquer la 
designation complete du type selon ce catalogue, 


par exemple »R 30 III 400« pour le sectionneur 
tripolaire 30 kV, 400 A. 

Pour les sectionneurs Rz il faut completer la 
designation par les symboles indicant la position 
des contacts de mise a la terre: »o« pour les con- 
tacts places sur les machoires principales de rota- 
tion, »r« pour ceux sur les machoires principales 
de rupture. Le symbole »b« signifie que le secti- 
onneur est muni d’un dispositif de verouillage. 
Par exemple: 


) »Rz 10 III 200 o« sectionneur tripolai 
10 kV, 200 A, avec contacts de mise a 


b) »Rz 10 III 200 r« comme ci-desus: 
avec contacts de mise a la terre 
machoires de rupture. 

c) »Rz 10 III 200 ob« comme a), mais 
nant un dispositif de verrouiilage. 

d) »Rz 10 III 200 rb« comme b), mais 
nant un dispositif de verrouiilage. 






Rz 10 m 200 r 
Rz 10 ra 200 Ob 


Rz 30 m 400 ob 
Rz 30 m 400 rb 
Rz 30 m 600 V 
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La commande a main des interrupteurs aeriens 
peut etre realisee soit par perche, soit par une 
commande mecanique a distance (type PiL, voir 
ci-dessous), montee directement sur le poteau. La 
manivelle de la commande PiL decrit a I’enclen- 
chement et au declenchement un angle de 180" et 
fonctionne comme un levier coude. Grace a la 
construction de la manivelle et du systeme de 


tiges, la commande des interrupteurs est facile, 
tandis que des cheques resultant de manoeuvres 
brusques sont amortis. La commande est isolee de 
I’interrupteur par un isolateur VHD correspondent 
a la meme tension que I’interrupteur. La com- 
mande ne sera livree avec I’interrupteur que sur 
demande speciale. 


COMMANDES MECANIQUES POUR INTERRUPTEURS AERIENS TRIPOLAIRES 





Dimension H (hauteur du poteau) et tension La commande mecanique complete contient 

de I’interrupteur: specifier a la commande. une manivelle, des leviers avec I’isolateur et des 

Pour hauteurs 8,1 .. . 12 m nrevoir encore un guides. 












ISOLATEURS SUPPORTS 


V. r. V U I b t i D I M E N" S I O M S 





APPUtATION 

Les isolateurs supports SA, SB et SC sont 
utilises comme porteurs de barres omnibus de 
forine ronde ou rectangulaire, aussi bien comme 
les elements necessaires dans la construction des 
sectionneurs et dans tous les lieux de distribution 
delectricite a I’mterieur. 

L’isolateur support se compose d’une partie iso- 
lante, d’une tete metallique. et d’une base en fonte. 

Sur la base metallique se trouve une vis pour 
la prise de terre. 

COXSTKl CT!0\ 

Les isolateurs supports sont fabriques de trois 
sortes d isolateurs pouvant resister aux efforts 


mecaniques differentes: groupe A doit supporter 
une charge de 375 kg perpendiculaire a I’axe (de 
lisolateur) applique au sommet de I’isolateur; 
groupe B jusqu’a 750 kg, et groupe C jusqu’a’ 
1250 kg. 

Les isolateurs sont soumis a des essais suivant 
prescriptions electriques, ils sont fabriques avec 
une base de trois differentes formes soit: ronde 
(1 ecrou de fixation) et rectangulaire (4 ecrous de 
fixation). 

Les isolateurs supports avec base oval sur 
demande. 


r d~- 











ALTERNATEURS SYNCHRONES 


Ce catalogue contient les donnees sur les alterna- 
teurs triphases synchrones a poles saillants de sec- 
tion ronde ou rectangulaire, pour les puissances 
d’environ 10 a 4000 kVA, les vitesses de rotation 
d’environ 1500 a 300 t. p. m. et la frequence de 
50 Hz, avec excitatrice directement accouplee a 
I’arbre de Talternateur. 

Les puissances de nos alternateurs synchrones 
triphases normaux sent echelonneex d’apres la 
serie standard R5, soit la serie geometrique avec 
un facteur 1,585. En principe, les memes puissances 
se repetent pour tous les nombres de poles, soit 
toutes les vitesses de rotation, comme indique dans 
le tableau d’apercu des alternateurs normaux a la 
fin de ce catalogue. 


Sur demande nous pouvons offrir aussi des alter- 
nateurs de puissances interpolees, mais nous con- 
seillons en ce cas de choisir princip element des 
valeurs d’apres la serie standard R 10 (facteur 1,26), 

12 20 32 50 80 

125 200 315 500 800 

1250 2000 3150 kVA 

De meme, nous avons la possibilite d ’offrir aussi 
des alternateurs d’une puissance plus petite ou plus 
grande que celles figurant au tableau, ainsi que 
des generateurs d’un plus grand nombre de poles, 
soit d’une plus petite vitesse de rotation. 

Nos machines correspondent aux regies electro- 
techniques internationales lEC. 


EXECUTION NECANIQUE ( C O N S T R U C T i ¥ E ) 


Les machines horizontales de moyenne et majeure 
puissance auront normalement la forme construc- 
tive D 6 respectivement D 10 et D 12 (symboles 
suivant DIN 42950), c’est-a-dire a deux paliers se- 
pares et a bride d’arbre pour liaison avec la ma- 
chine motrice. 

Sur demande, ces machines peuvent etre executees 
a bout d’arbre libre (au lieu de I’arbre a flange) 


correspondant aux formes D 5, D 9 et D 11 (d’ail- 
leurs tout a fait analogues aux formes citees D 6, 
D 10 et D 12, respectivement a D 13). 

Les machines plus petites sont normalement de la 
forme B 3 et B 2 (avec plateaux paliers) ou C 2 
(seulement pour la commande par courroie). 



La limite d’execution de certaines formes est do-n- 
nee approximativement au tableau d’apergu. Les 
valeurs de poids y indlquees ne sont valables 
que pour les formes respectives. Pour la com- 
mande par machines 4 piston yerticales (p. ex. 


moteurs Diesel) la forme la plus convenable est D 3, 
ou pour machines plus petites B 2 et B 16 (soit a 
un paher, B 16 bien plonge dans le sol), souvent 
avec volant mont^ (sur le cote du moteur) 


|. 


L’excitatrice est presque toujours directement 
montee en dehors du palier principal, sur le cote 
oppose a la machine motrice, de fagon que 1’ induit 
soit place sur le bout d’arbre libre. 

L’execution des alternateurs verticaux commandes 
par turbines hydrauliques est le plus souvent a 
bride d’arbre (vers le bas) avec palier (d’appui) 
axial en haut, palier (de guidage) radial superieur 
(directement au-dessous ou au-dessus du palier 
axial, ou bien unifie avec celui-ci) et palier (de 
guidage) radial inferieur. 

Dans ce cas c’est le palier axial qui porte le poids 
du rotor de I’alternateur, de I’arbre entier et du 
rotor de la turbine (soit le poids de toutes pieces 
tournantes du groupe), ainsi que la force hydrau- 
lique axiale (pression de I’eau resultante). 

Le coussinet axial (d’appui) et le palier guide voi- 
sin du coussinet axial ne font jamais objet de 
notre foumiture. 

Le palier axial (d’appui) est souvent monte en bas, 
au-dessus de la turbine, de facon que I’alternateur 
possede seulement deux paliers de guidage (supe- 
rieur et inferieur), parfois meme un seul palier, 
soit le coussinet radial inferieur (execution a »pa- 
rapluie«) ou bien le coussinet radial superieur. 
Dans certains cas le palier guide inferieur ne fait 
pas partie de 1’ alternateur, car il sera peut-etre 
preferable de le monter au-dessous de la bride 


d’arbre. En tels cas il doit etre fourni avec la par- 
tie hydraulique. 

Selon la puissance, la vitesse peripherique et I’ap- 
plication, les machines seront construites comme 
ouvertes (P 00), protegees (centre la chute verti- 
cale de gouttes d’eau et le contact accidentel Pll) 
et fermees (P 33), d’execution auto-ventilee. (Sym- 
boles du genre de protection mecanique suivant 
DIN 40050). 

Pour les machines plus grandes et fermees il est 
convenable qu’elles soient refroidies par de Pair 
circulant en circuit ferme et non par de I’air filtre 
venant de I’exterieur. 

C’est le mode le plus sur pour proteger I’interieur 
de la machine contre la poussiere, et, de plus, la 
machine fonctionne a temperature presque con- 
stante, independamment de la temperature de Pair 
ambiant. Les executions demi-fermees sont appli- 
quees en cas de grandes vitesses peripheriques 
pour amortir le bruit. 

Les poids indiques dans I’apergu tabellaire corres- 
pondent a I’execution avec un moment d’inertie 
(PD-) naturel, dont nous precisons la valeur dans 
I’offre ou a la commande. 

Cette valeur n’etant pas suffisante on construit le 
rotor soit alourdi, soit pourvu d’un volant; sinon 
il faut choisir une machine d’un diametre plus 
grand. 


VITESSE D’EMBALLiMENT 


En cas de decharge brusque de Palternateur 
et si le temps de reglage mecanique est trop long, 
la machine motrice peut s’emballer, c’est-a-dire 
fonctionner un temps court avec une vitesse de 
rotation augmentee (rimejt)- Ce danger est specia- 
lement grand pour les turbines hydrauliques. 

~ 1,8 n„ et en plus), parmi lesquelles les 
turbines Kaplan (rimax ~ 2,0... 2,9 n„) sont les 
plus defavorables. (rin est la vitesse de rotation 
nominale). 

Pour s’assurer de la resistance mecanique du rotor 
on prescrit I’essai d’emballement. 


Pendant cet essai de deux minutes le rotor seul ou 
bien la machine a vide doivent supporter la vites- 
se d’emballement rimax sans deformations nuisibles. 
On construit normalement des alternateurs entrai- 
nes par des turbines hydrauliques pour des vites- 
ses d’emballement de 1,8 n„ a 2 rin, ou speciale- 
ment pour des vitesses prescrites par le fournis- 
seur de la turbine hydraulique. Les turboalterna- 
teurs permettent une vitesse d’ emballement de 
1,25 Tin, et toutes autres generatrices 1,2 Un. 


PUISSANCE ET COS 'P 


Dans un systeme 3-phase la puissance apparente 
est generalement; 


p. = - 0 : . 

1000 

:t la puissance active 

rool- ■ 


P =. 


cos<p = Pz cos(p kW 


si V signifie la tension entre phases reliees (V), J 
le courant compose (A) et cos <p le facteur de puis- 
sance, soit le cosinus de I’angle de dephasage en- 
tre r intensite et la tension d’une phase. 

La puissance mecanique du mouvement circulaire 



etant M (kgm) le moment de torsion et n (t. p. m.) 
la vitesse de rotation (1 kW = 1,36 CV). 
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La puissance mecanique necessaire a la commands 
d’un alteraateur deployant un debit apparent P 
(kVA) avec un facteur de puissance cos q) et un 
rendement correspondant rj est 

P.„. TO 

(D’apr^s cette formule et sur la base des donnees 
de I’apergu tabellaire on peut calculer la valeur ?;). 
On construit normaiement des alternateurs syn- 
chrones 3-phases pour un debit (apparent) nomi- 
nal Pz^ (kVA) et un facteur de puissance nominal 
cos 9) „ = 0,8. C’est usuel aussi dans le cas, oii la 
valeur de cos (p n’est pas precisee par le client. 

La puissance nominale definie de telle maniere 
est valable en cas de frequence nominale (norma- 
iement 50 Hz) et de service continu a charge sy- 
metrique de phases, la temperature d’air de refroi- 
dissement a I’entree ou bien la temperature d’am- 
biance ne depassant pas la limite superieure de 
35“ C, pour des altitudes jusqu’a 1000 m. 

Au-dessus de 1000 m la puissance s’abaisse de l"/o 
environ pour chaque 100 m. Des temperatures plus 
elevees (40“ C p. ex.) de Fair refroidissant ou de 
I’ambiance diminuent le debit nominal de I’alter- 


EXCiTATiON ET REOULATIOM 


2s valeurs du cos g> inductif plus petites, I’ex- 
n necessaire etant relativement plus forte et 
insequent le courant rotorique etant plus 
S la puissance nominale de la machine sera 
; a la valeur P'z„, selon les facteurs appro- 
Es suivants: 


cos (p (inductif) 


lominale de I’alternatei 
c’est la puissance d’f 
insi que la machine ex 


L’excitation des machines synchrones peut et 
propre ou separee. L’alternateur synchrone a pr 
pre excitation (c’est le cas le plus frequent) co; 
tient sa propre excitatrice, soit une dynamo shu: 


trice) et servant uniquement a I’excitation de 
alternateur. (Par exception, I’excitatrice est 1 
•' mandee indirectement, soit par I’intermediair 
roues dentees ou de courroies). 

L’excitatrice propre fonctionne presque touj 
ii reglage dans son circuit d’excitation, soit a 
sion variable. Pour des machines de petite; 
moyennes puissances, il faut une seule excitat 
dans ce cas une dynamo autoexcitee, le reg 
etant effectue par rheostat-regulateur sensible 
derivation (regulation shunt). 


I’arbre d’employer le regulateur en serie. 

Les excitatrices sont toujours munies de poles 
auxiliaires. Leurs poles principaux sont feuilletes. 
Les regulateurs d’excitation des alternateurs sont 

ire de 

normaiement construits de fagon a rendre possible 
jjours reglage precis de tension jusqu’a 0,8 Vn environ 

a ten- (Ln etant la tension nominale). Aux petits degres 
ies et suit un certain nombre de degrfe de regulation 
atrice, grossiere, afin que la tension puisse ctre diminuee 
iglage jusqu’a 0,5 Un. A cette valeur correspond une ten- 


Comme tension, il faut toujours comprendre le 
voltage entre phases reliees, sauf indication ex- 
presse contraire. Les normes CEI fixent, a cotte 
d’ autres, les valeurs normales (standardisees) sui- 
vantes comme tensions de reseau (ce sont aussi 
des tensions de moteurs) ainsi que des valeurs 
augmentees de O^/o environ comme tensions nor- 
males de generatrices (V): 

Tensions de reseau 

(et de moteursi 1000° 15000 


d’alternateurs ®25 3150 6300 10500 15750 

L’apergu tabellaire donne pour chaque puissance 
les limites de tension, entre lesquelles nous con- 
seillons de choisir la tension nominale. Sur de- 
mande la machine peut etre offerte eventuellement 
pour une tension en dehors de ces limites. Pour 
les tensions au-dessus de 3 kV environ la puissance 
d’un certain module dimlnue legerement. Les poids 
dans le tableau correspondent a la tension la plus 
elevee de 1’ intervalle relatif. 

Les tensions de 10 kV et au-dessus seront utilisees 
normaiement pour les grandes machines. Il est 


ENROULEMENf DU STATOR 


des solutions les meilleures en egard a I’enroule- 
ment du stator. Cela vaut de meme pour les machi- 
nes plus grandes de basse tension (a cause de cou- 
rants forts). 

Les machines sont normaiement construites pour 
permettre des variations de tension dans les limi- 
tes de i 5“/o de la tension nominale (correspon- 
dent aux prescriptions). Dans ces limites elles peu- 
vent d^ployer leur debit nominal en conservant 
toute autre caract4ristique nominale, sans echauf- 
fement nocif. Si la tension demandee se trouve 
dans les limites d’ une des tensions normales, la 
machine sera construite pour cette tension choisie 
comme nominale. Des limites plus larges exigent 
une reduction de la puissance ou le choix d’un 
modele plus grand. Dans ce cas, et generalement 
pour tensions anormales, il est necessaire de s’a- 
dresser aux usines. 

Toute valeur garantie se rapporte exclusive- 
ment a la tension nominale exacte. La courbe de 
tension pour le couplage du stator en etoile est 
pratiquement sinusoidale. conformement aux pre- 
scriptions. 


L’enroulement du stator est le plus souvent en 
manteau, a 2 couches. Il est fait a bobines pour le 
cas de courants plus faibles, tandis que pour les 
courants plus forts il est en barres. Les encoches 
sont presque toujours ouvertes (specialement pour 
la haute tension), parfois demi-fermees. Leur fer- 
meture est realisee par des cales d’encoche en bois 
impregriees. En cas de stators en 2 pieces, s’il s’agit 
aussi de I’enroulement qui doit etre en 2 parties, 
on applique encore le bobinage concentrique a 1 


couche (bobinage en arcs) et dispose en 3 plans, 
ou I’enroulement en manteau et a couche unique. 
L’isolement normal du bobinage suffit, si I’atmo- 
sphere de I’ambiance n’est pas trop humide (c’est- 
a-dire, s’il n’y a pas de condensation) et si elle ne 
contient pas de poussiere conductrice. 

Pour localites particulierement humides, ou pour 
le climat tropique, ainsi que centre Faction de la 
poussiere conductrice et des gaz actifs, on appli- 
que Fisolement special. 


machine sera construite pour le sens de 1 


SENS DE ROTATION 


t dans la commande, la gardant du cote de la machin 


normal, c’est-4-dire la rotation dans le sens des spond a 


des bornes sign^es par U, V, W, ou X, Y, Z corre- 


aiguilles d’une montre ou rotation a droite, 1 


3 de rotation et indique la suite des 


temps des differentes pha; 


4 


5 
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SMALL THREE PHASE GENERATORS 


STATIONARY DIESEL-ENGINE GENERATING PLANTS 


Owing to their simplicity, the self-excited compound generators are very suitable for small power-plants supplying light and 
power to small cities or villages and industry. They can be driven either by water turbines or Diesel-engines. 

THE MOST DISTINGUISHED ADVANTAGES OF THIS TYPE OF ALTERNATORS ARE THAT THEY NEED: 

NO EXPENSIVE VOLTAGE REGULATOR 
NO EXCITER 

as they are self-excited and self-regulating. 

VOLTAGE 

The voltage is practically constant within the whole range of operation from no-load to full-load, with a tolerance 
of ± 3% of the preset value, at all power factors from cos <p = ^ down to cos = 0 lagging. 

The compeundation ensures a very quick voltage regulation which is especially favourable for frequently and suddenly 
varying loads. 

The generators are normally wound for 400 V line-to-line voltage but they can be delivered for any voltage between 110 
and 500 V. 

FREQUENCY 

Normally 50 cycles; on request 60 cycles as well. 

LOAD 

These generators are able to take current-overloads of 25% for one minute. As the rotor is fitted with a damper- 
winding, the generator also operates safely under rather unsymmetrical loads. Any squirrel-cage motor con- 
nected to such a generator can be started directly if its rating is within ’A of the generator rating. 

INSULATION 

Standard, special or tropical. 

ENCLOSURE: 

Generators are byilt as protected type - enclosure P11 according to standards DIN 40050 — i. e. they are protected against 
casual touching and against the entry of bigger pieces, as well as drip-proof. 

No^ally — horizontal feet generator — form B3; on request vertical endshield flange generator — form VI. The symbols 
corresponding to standards DIN 42950. 

Manipulation is quite simple and no qualified personnel is needed. 


consist of a self-excited generator and a Diesel-engine of some world known provenience. They have a very large range of 
application either for continuous running or as an emergency power source — as for instance 

Building sites Cinemas Ships 

Workshops Theatres Garages 

Farms Hospitals Hotels 

Industry Schools 

Diesel engines are arranged for radiator cooling, equipped with speed regulation, starting by hand or electric. The generator 
is directly coupled to the engine by a flexible coupling, and the flywheel is designed for electrical application of Diesel- 
ongine, in order to avoid glimmering of the light. 

Switchboard is either for floor or for wall mounting. 

It comprises instruments, switches, fuses, watt-hour meter (if required), compound transformer and self-exciting resistance 
with its push button. 


Type 

DSC 403-6 1 DSC 407-6 

Prime mover 

Diesel-engine 

Rating kVA 

Cos <p 

25 40 

0,8 

Voltage V 

400/231 

Frequency, cycles 

50 

Weight Kgs 

1600 2430 

Design 

stationary stationary 


We are preparing the production of smaller alternators and generator sets — in stationary and portable version. 




